


الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدئ؛ ثم الصلاة والسلام على 
من اختارهم هداةٌ لعباده؛ لاسيما خحاتم الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء 
أبو القاسم المصطفئ محمد (يَبْوخِلي آله الميامين النجباء . 

القد خلق الله الإنسان وزودة بَعَتصوي العقل والإرادة: فبالعقل يبصر 
ويكتشف الحق ويميّزه عن البَآظل وبال زادَة-يخفار ما يراه صالحاً له ومحققاً 
لأغراضه وأهدافه . 

وقد جعل الله العقل الممّز حجّة له على خلقه: وأعانه بما أفاض على 
العقول من معين هدايته ؛ فإنّه هو الذي علّم الإنسان ما لم يعلم؛ وأرشده إلى 
طريق كماله اللائق به» وعرّفه الغاية التي خلقه من أجلهاء وجاء به إلى هذه 
الحياة الدنيا من أجل تحقيقها . 

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الرثانية 
وآفاقها ومستلزماتها وطرقها »كما بتّن لنا عللها وأسبابها من جهة» وأسفر 
عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرئ . 

قال تعالى : 











حت اسم الكتاب: 1429501192 








الإمامالحسين سيدالشهداء 





المؤ 5 
الموضوع: كلام وتاريخ 
الناشر: مركز ال اعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت لك 
الطبعة الاولئ: 1477 هق 





الطبعة الثانية: 1470 هق 
المطبعة: 
الكمية: 5.٠١‏ 





شابك: 534-05784-91-1 964-5688-21-3 :(581ا 
حقوق الطبع والترجمة محفرظة للمجمع العالمي لأهل البيت 22890 
وتم رهما اندلطة. ببصتصر 





جه 

3 ' 0 

لع 8# م لد ساف 
5 عن 
لا ين" 


ا 1 رصي 2 
«كيدالشتهكاء» 
























وتم 


0 
عارلن 
غم 5 صم م 01 
072 720 ير 0 لا 
و سرد 1 ايز 
)2 











مايق 


1 


لا اس ا 
ع ا 50 0 «ساار 


ف ين 
114 1 أ وساء ح كو مس له 
ل ل 

د اي 














فهعرس إجماني 


كلمة المجمع العالمي لأهل البيت لظا 


الباب الأول. 
الفصل الأول: الإمام الحسين/#ة في سطور. 
الفصل الثاني: انطباعات عن شخصيته 18 . 
الفصل الثالث: مظاهر من شخصيته 3/1 


آلباب الثاني 
الفصل الأول: نشأة الام الَحسسبن ]يدا 
الفصل الثاني: مراحل حياة الإمام الحسين /80 
الفصلالثائث: الإمامالحسين :42 منالولادة إلى الامامة . . 


الباب الثالث. 
الفصل الأول: عصر الإمام الحسين 39 . 
واقف وإنجازات الإمام :22 
الثورة الحسينية . 
الفصل الرابع: من تراث الإمام الحسين 3# . 














5-8 ون 


0 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


١‏ قُلْإِنَ ُدى الله هو القُدئ 4 [الأمام () م 

. ] 509 :0( والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم > [لبقرة‎ ١ 

< وال يقول الحقّ وهو يهدي اليل 4 [الأحراب (1:00]. 

+ ومن يعتصم بالل فقد هدي إلى صراطٍ مستقيم 4 [ آل عمران ]10١:0(‏ م 

< قل الله يهدي للح أفمن يهدي إلى الحق أحق أن بع أ من لا يهدّي إلاأن يُهدى 
فمالكم كيف تحكمون > [ يرنى (70:00] 

< وبرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من رتك هو الح ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد > [سبا (:):1]. 

+ ومن أضلٌ ممن اتبع هواه بغير هدي قن الله > [التصص (00:)8]. 

فالله تعالى هو مصدر الهدائة:'وتقدايهِ بي الهداية الحقيقية» وهو الذي 
يأخذ بيد الإنسان إلى الصراط مسقي إلى الحق القويم. 

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء 
وجودهم. 

ولقد أودع الله في فطرة الإنسان النزوع إلى الكمال والجمال ثم مَنَ عليه 
بإرشاد إلى الكمال اللائق بهء وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق الكمال؛ 
ومن هنا قال تعالئ : ج وها خلقتٌ الجنّ والإنش إلا ليعبدونٍ 4 [الذاريات (02:601]. 
وحيث لا تتحقق العبادة الحقيقية من دون المعرفة: إذكانت المعرفة والعبادة 
طريقاً منحصراً وهدفاً وغايةً موصلة إلى قمّة الكمال. 

وبعد أن زود لله الإنسان بطاقتي الفضب والشهوة ليحقّق له وقود 
الحركة نحو الكمال؛ لم يؤْمن عليه من سيطرة الغضب والشهوة والهوى الناشئ 
منهماء والملازملهما. فمن هنا احتاج الإنسان ‏ بالإضافة إلى عقله وسائر 








المقدمة. 0 





أدوات المعرفة الى ما يضمن له سلامة البصيرة والرؤية؛كى 
وتكمل نعمة الهداية؛ وتتوفر لديهكل الأسباب التي تجله يختار طريق الخير 
والسعادة» أو طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته 1 

ومن هنا اقتضت سُنّة الهداية الربّانية أن يُسند عقل الإنسان عن طريق 
الوحي الإلهي؛ ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولّي مسؤولية هداية 
العياده وذلك عق طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الإرشادات اللازمة 
لكل مرافق الحياة . 

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرتّانية منذ'فجر التاريخ 
وعلى مدئ العصور والقرون ٠‏ ولم يتوثة الله عباده مهملين دون 
وعلم مرشدٍ ونورٍ مُضيء كما أف طخل تصٍرص الوحي مِؤْيَدةٌ 
العقل -بأنّ الأرض لا تخلو من: حجّ ةلله عَلَى خلقه ‏ ثلا يكون للناس على الله 
نة » فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد آلخلق » ولو لم يبق في الأرض إلا 
؛ لكان أحدهما الحجّة. وصرّح القرآن ‏ بشكل لا يقبل الريب ‏ قائلاً : 
< إِنّما أنت منذر ولكلٌ قوم هاد » [الرعد (7:05]. 1 

ويتولى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديّون مهمّة الهداية 
بجميع مراتبهاء والتي تتلحص في : 

-١‏ تلقّي الوحي بشكل كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة. 
وهذه المرحلة تتطب الاستعداد التام لتقي الرسالة؛ ومن هنا يكون الاصطفاء 
الإلهي لرسله شأناً من شؤونهءكما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً: (الله 
أعلم حيث يجعل رسالته 4 [الانمام (4:0؟1] و 8 الله يجتبي من رسله من 
يشاء 4 [ آل عمران(205:)0]. 










١‏ أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 

-إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أُرسلوا إليه» ويتؤقف الإبلاغ 
على الكفاءة التاقة التى تتمقّل فى «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل 
الرسالة وأهدافها ومتطلباتهاء و «العصمة» عن الخطأ والانحراف معاء قال 





تعالى : ( كان الناش أَمَةُ واحدةٌ فبعث الله النبئين مبشرين وهنذرين وأنزل معهم الكتات 
بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اخطفوا فيه 4 [لبقرة (00: 507 ]. 

تكوين أُمةٍ مؤمنة بالرسالة الإلهية؛ وإعدادها لدعم القيادة الهادية من 
أجل تحقيق أهدافها وتطبيق قوانينها في الحياة » وقد صرّحت آيات الذكر 
الحكيم بهذه المهمّة مستخدمةً عنواني التزكية والتعليم؛ قال تتعالى: «يزقيهم 
ويعلّمهم الكتات والحكمة 4 [ #بسمة (150/] والتزكية هي التربية باتجاه الكمال 
اللائق بالانسان. وتتطلب التريلة اللاو ابصالحة الني تتمتع بكلّ عناصر 
الكمالءكما قال تعالى: «لقدكان لكم في رسول الله أُسوة حسنة 4 [الأحزاب(90:00]. 

؛-صيانة الرسالة من الزيغْ والتحريف والضياع في الفترة المقرّرة لها » 
وهذه المهمة أيضاً تتطلب الكفاءة العلمية والنفسية. والتي تسمى العصمة . 

العمل لتحقيق أهداف الرمالة المعنوية القيم الأخلاقية في 
نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الربًا 
وتطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيسكيانٍ 
آى إدارة شؤون الأمة علئ أساس الرسالة الرتائية للبشرية؛ ويتطلب 
يذ قيادةٌ حكيمة» وشجاعة فائقةٌ: وصمود ا كبيراً: ومعرفةً تامةٌ بالنفوس 
وبطبقات المجتمع والديارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين 
الإدارة والتربية وسئن الحياة: ونلتخصها فى الكفاءة العلمية لادارة دولةٍ عالمية 
دينية؛ هذا فضلاً عن العصمة التي تعبر عن الكفاءة النفسية التي تصون القيادة 




















الدينية م نكل لول منحرضي أو عمل خا اط بإمكانه أن يؤثر تأثيراً سلبتاً على 
8 اد الأقة لها بحيث يتنافئ مع أهداف الرسالة وأغراضها . 

وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية 
الدامي؛ واقتحموا سبيل التربية الشاقٌء وتحمّلوا في سبيل أداء المهام الرسالية 
كل صعبء وقذموافى سبيل تحقيق أهداف الرسالات الإلهيةكل ما يمكن أن 
يقدّمه الإنسان المتفاني من أجل ميدثه وعقيدته؛ ولم يتراجعوا لحظة: ولم 
يتلكأوا طرفة عين. 

وقد توج الله جهودهم وجهادهم المستمر على مدى العصور برسالة 
خحاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (يد) وحِمَلة:الأمانة الكبرئ ومسؤولية الهداية 
بجميع مراتبها؛ طالب منه تحقيق أهذافقااة وقد خا الرسول الأعظم (586) في 
هذا الطريق الوعر خطواتٍ مدهدشة؛ ومن في أقصر فترةٍ زمنية أكبر نتاج 
ممكن فى حساب الدعوات التغييرية والرّسالات الثورية ؛ وكانت حصيلة 
جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلي : 

١-تقديم‏ رسال ةكاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء 

" - تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والانحراف . 

تكوين أثةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبدأء وبالرسول قائداًء وبالشريعة 





مسيرة القيادة 


قانوناً للحياة . 

4 تأسيس دولةٍ إسلامية وكيانٍ سياسيٌ يحمل لواء الإسلام ويطتق 
شريعة السماء . 

5 تقديم الوجه المشرق للقيادة الرتانية الحكيمة المتمقّلة 


فى قيادته(8). 








0 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


ولتحقيق أهداف الرسالة بشك لكام لكان من الضروري : 

أ- أن تستمز القيادة الكفوءة في تطبيق الرسالة وصيانتها من أيبدي 
العابنين الذين يترتصون بها الدوائر. . 

ب_أن تستمز عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد مرب 
كفوءٍ علمياً ونفسياً حسيث يكون قدوة حسنة فيالخلق والسلوك 
كالرسول(5) يستوعب الرسالة ويجدها ف ىكل حركاته وسكتاته . 

ومن هنا كان التخطيط الإلهي يحتّم على الرسول (ل) إعداد الصفوة 
من أهل بيتهء والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتسلّم مقاليد الحركة النبويّة 
العظيمة والهداية الرّانية الخالدة بأمر بين الله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية 
الت يكتب الله لها الخلود من تحرِلَِْلحجامَلنٌ وكيد الخاثنين» وتربية الأجيال 
على قيم ومفاهيم الشريعة المياركة لي تولوا تبيين معالمها وكشف أسرارها 
وذخائرها على مز العصور وحتى يرك الله الارض ومن عليها. 

وتجلئ هذا التخطيط الربّاني في ما نص عليه الرسولل) بقوله: «اني 
تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا: كتاب الله وعترتيء وإنّهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض». 

وكان أئجّة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرّفهم 
النبي الأكرم (يِيه) بأمر من الله تعالى لقيادة الأقة من بعده. 

. إن سيرة الأئقة الائني عشر من أهل البيت (مليقة) تمقل المسيرة الواقعية 
للإسلام بعد عصر الرسول (يَي) » ودراسة حياتهم بشكلٍ مستوعبٍ تكشف 
لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسلام الأصيل الذي أخذ يشقٌ طريقه إلى 
أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول 82) ٠»‏ 
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فأخذ الأئمّة المعصومون (:8ظ) يعملون على توعية الأأقة وتحريك طاقتها 
باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرساليٌ للشريعة ولحركة الرسول(جإ) وثورقه 
المباركة. غير خارجين عن مساز السنن الكونية التي تتحكم في سلوك القيادة 
زالأتة جمطاءه 1 1 

وتبلورت حياة الأثمّة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول 
العظيم وي وانفتاح الأمة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة 
الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم؛ فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى 
مرضاته؛ والمستقزين في أمر الله والتاقين في محتته» والذائبين في الشوق 
آليه» والسابقين إلى تسلق قم الكمال الاشاني المنشود. ' 

وقد حفلت حياتهم بأنواع الْجهالاوالصِيمٌ على طاعة الله وتحمّل جفاء 
أهل الجفاء؛ حقئ ضربوا أعلى أمثلة الصَمود لتنفيذ أحكام الله تعالئ؛ ثم 
اختتاروا الشهادة مع العرّ على الحيّاةٌ مع آلذَلَ قيهاء حتى فازوا بلقاء الله سبحانه 
يعدكفاح عظيم وجها دٍكبير . 

ولا يستطيع المؤرّخون والكتاب أن يلموا يجميع زوايا حياتهم العطرة 
ويدّعوا دراستها بشكل كامل. ومن هنا فإنْ محاولتنا هذه إنّما هي إعطاء 











قبسات من حياتهم: ولقطات من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دؤنها 
المؤرّخونء واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق : عنى الل 
أن ينقع بها إنّه ولي التوفيق ‏ 

إن دراستنا لحركة أهل البيت (88) الرسالية تبدء برسول الإسلام 
وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالك (46) وتد تم الأوصياء؛ محمد بن الحسن 
العسكري المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وأ 






4 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة الإمام الحسين بن علي (888) وهو 
المعصوم الخامس من أعلام الهداية والشالث من الأثمّة الاثنى عشر بعد 
رسول اللْهي) الذي روى بدمه الطاهر ودماء أهل بيته وأصحايه الأسرار 
شجرة الإسلام العظيمة؛ وصانها من الذبول والانهيارء فكان كما أخبر عنه 
المصطفئ (ِيْي) ‏ مصباح الهدئ وسفينة النجاة لأمّة جده(ع) من طوفان الطغاة 
والظالمين. 

ولا بدٌ لنا من تقديم الشكر الى كل الاخوة الأعرّاء الذين بذلوا جهداً 
وافراً وشاركوا في إنجاز هذا المشروع السبارك وإخراجه إلى عالم التوره 
لا سيما أعضاء لجنة التأليف بإشراف شتراحة السيّد متذر الحكيم حفظه 
الله تعالى. 

ولا يسعنا إلا أن نبتهل إلى الله تعالن بالدعاء والشكر لتوفيقه على إنجاز 
هذه الموسوعة المباركة فإنه حسبنا ونعم التصير, 
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الفصل الأول . 
الإمام الحسين ::ة, في سطور 
الفصل الثاني . 


21222222 > 


انطباعات عن شخصيته :::) 


الفصل الثالث . 





بدن 


يلكو 
الإمام الحسين الشهيد :#ة) في سور 


الإمام أبو عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب (80ه) الشهيد 
بكربلاء. ثالث أثمة أهل البيت بعد رمبؤلِ الهرطل) وستد شباب أهل الجنة 
بإجماع المحدذثين؛ وأحد اثنين نِشْليآمَتهم ذرية الرسول (5) وأحد 
الأربعة الذين باهل بهم رسول اله تصارئ نجران» ومن أصحاب 
الكساء الذين أذهب الله عنْهم ارج وَظَهرَهُمْ تطهيراً؛ ومن القربئ 
الذين أمر الله بموةتهم» وأحد الشقلين اللذين من تمك بهما نججا ومن 
تخلف عنهما ضل وغوى . 

*-نشأ الحسين مع أخيه الحس ن(نته) في أحضان طاهرة وحجور طيّبة 
ومباركة أماً وأباً وجداء فتغذئ من صافي معين جه المصطفئ (42ه) وعظيم 
خلقه ووايل عطفه؛ وحظي بوافر حنانه ورعايته حتى أنه ورّثه أدبه وهديه 
وسؤدده وشجاعته متا أهله للإمامة الكبرئ الت يكانت 
المرنضئ وأخيه المجتبى(60ة) وقد صرح بإمامته للمسلمين في أكشر من 
موقف بقوله(يي):«الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»؛ «اللهم إِنّي أحتهما فأحب 
من يحتهما». 

© _لقد التقى في هذا الإمام العظيم راقدا التبؤة والإمامة؛ واجتمع فيه 





ه بعد إمامة أبيه 





0 أعلام الهدابة /الإمام الحسين بن علي (ع) 


شرف الحسب والنسبء ووجد المسلمون فيه ما وجدوه في جذّه وأبيه وأقه 
من طهر وصقاء ونبل وعطاء: قكانت شخصيته تذكر الناس بهم جميعا؛ 
فأحنوه وعظموه؛ وكان الى جانب ذلك كله مرجعهم الأوحد بعد أبيه وأخيه 
فيما كان يعترضهم من مشاكل الحياة وأمور الدين: لا سيما بعد أن دلت 
الأقة الإسلامية حياة حافلة بالمصاعب نتيجة سيطرة الحكم الأموي الجاهلي؛ 
حتئ جعلتهم في مأزق جديد لم يجدوا له نظيراً من قبلء فكان الحسين(440) 
هو الشخصية الإسلامية الرسالية الوحيدة التى استطاعت أن تخلص أقة 
محمد (ولي) خاصضّة والإنسانية عاقة من برائن هله الجاهلية الجديدة وأدرانها. 

© لقدكان الحسين بن عل (يقة»كأبيه المرتضى وأخيه المجتبئ فى 
جميع مراحل حياته ومواقفه المالية ا للإئسان الرسالي الكامل» وتجسيداً 
حأ للخلق النبوي الرفيع في الصيبر عاذي في ذات الله والسماحة والجود 
والرحمة والشجاعة وإباء الضيم وَالمركنَ وَالتََبَّدَ والخشية لله والتواضع للحقٌ 
والثورة علئ الباطل» ورمزاً شامخاً للبطولة والجهاد في سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وأسوة مثلئ للإيثار والتضحية لإحياء الحُثل 
العليا التي اجتمعت في شريعة جذه سد المرسلين؛ حقئ قال عنه جده 
المصطفى (َيُ): «حسين مني وأنا من حسين» معتّراً بذلك أبلغ التعبير عن سجاه 
هذه الشخصية العظيمة التي ولدها (يَلةُ) وربّاها بيديه الكريمتين. 

* -بقي الحسين بن عل(طت) بعد جذه في رعاية الصذيقة الزهراء 
سَئِذَة النساء فاطمة (ة) وف ي كنف أبيه المرتضئ سيد الوصتين وإمام 
المسلمين الذي عاش محنة الانحراف في 
رسول اليل وقد حفت بأبيه وأقه نكبات هذهالمحنةوالصراع مع الذين 
صادروا هذهالإمامةالكبرى بك لصلف ودون حجة أوبرهان...لقد عاش الحسين 











الإمام الحسين الشهيد (322) في سطور 1 


مع أخصيه الحسن وأبيه علي وأقه الزهراء(/85) هذه المحنة 
وتجرع مرارتهاء وهو لا يزال في سن الطفولة؛ ولكتّهكان يعي جيداً عمق 
المحنة وشدّة المصيية. 





-شبٌ إلامام أبو عبدالله الحسين أُيَامٍ خلافة عمرء وانصرف مع 
وأخيه عن السياسة والتصدي للحكم في ظاهر الأمرء وأقبل علئ : 
الناس وتعليمهم معالم دينهم في خط الرسالة الصحيح؛ والذ كان يتمقل في 
سلوك والده على بن أبى طالب(386) ومواقفه المبدئية المشرفة. 

* - وقف الإمام الحسين(8ة) الى جانب أبيه(386) في عهد عشمان: وهو 
في عنفوان شبابه يعمل مخلصاً لأجل الإنملام؛ ويشتره مع أبيه في وضع حد 
للفساد الذي أخذ يستشري في جلم بَلمةوالارولة مع في ظلّ حكم عثمان 
وبطانته. ولم يتعذ مواقف أبيهزيةة)كليتقة© القترة؛ بل عم ل كجندي مخلص 
للقيادة الشرعية التي أناطها ر سول الله (9بأبَيَةالمرتضئ (390) 

© -وفي عهد الدولة العلوية المباركة وقف الحسينالى جانب أبيه(28) 
في جميع مواقفه وحروبه؛ ولم يتوانٌ عن قتال الناكثين والقاسطين والمارقين؛ 
بينما كان أبوه حريصاً على حياته وحياة أخيه الحسن(:#ة) خشية انقطاع نسل 
رسول الله (ويْي) بموتهماء وبقيا الى جانب أبيهما حتئ آخر لحظة؛ وهما 
يعانيان من أهل العراق ما كان يعانيه أبوهما المرتضئ (4#) حتّئ استشهد في 
بيت من بيوت الله وفاز بالشهادة وهو في محراب العبادة بمسجد الكوفة؛ وفي 
أقدس لحظات حياته: أعني لحظة العبادة والتوجه الى رت الكعبة» حيث خيوق 








صريعاً وهو يقول: «فزثُ وربٌ الكعبة». 
* ثم وقف الى جانب أيه الحسن المجتبئ (8ه) بعد أن بسايعه 
بالخلافة كما بايعه عاقة المسلمين في الكوفة من المهاجرين والأنصار 


3 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


والتابعين لهم ياحسان» ولم يتعدّ مواقف أخيه الذي نض على إمامته كل من 
جده وأبيه(#) بالرغم م نكل المغريات التي كان يستعملها معاوية لإسقاط 
الإمام الحسن (4#) وتفتيت قواه والقض أء على حكومته الم وعة. 

 *‏ لقدكان الحسين(8) يعي مواقف أخيه الحسن(44) بشكل تام 
والنتائج المترتّبة على تلك المواقف: لأنّهكان يدرك حراجة الظرف الذيكان 
يكتنف الأمّة الإسلامية آنذاك وبعد استشهاد الإمام علي (ة) بشكل خاص» 
حيث انطلت ألاعيب معاوية وشعاراته الزائفة على جماعة كبيرة من السذّج 
والبسطاءء ممن كانوا يشكَلون القاعدة العظمئ في مجتمع الكوفة ومركز 
الخلافة الإسلامية؛ فأصبحوا يشكون وزيشيككون في حا خط الإمام علي 
ابن أبي طالب(98) بعد ذلك التضليلؤْعَكَمىٍ الذي قام به معاوية وبطانته 
وعتاله في صفوف الجيش المساند للإكام1700 0 ولم يستطع الإمام الحسن (340) 
بكل ما أوتي من حدكة سباسيّة تجاه وبي ورّصانة منطقية أن يقنع تلك 
القاعدة الشعبية؛ ويوقفها على زيف الشعارات الأموية في عدم صحّة الخضوع 
لشعار السلم الذي كان قد تسلّح به معاوية لنيز أبخس الا 
اضطرّ الإمام الحسن (48) للإقدام علئ الصلح من موقع القوة بعد 












الخطط السياسية الممكنة؛ وبعد أن سلك جميع الطرق المعقولة التي ينبغي 








التي كان يعيشها الامام الحسن(4#0) وشيعتهه 
يوقع على شرعيّة حا كمّة معاوية بالإضافة الى أنه قد اشترط شروطاً موضوعية 
تفضح واقع معاوية والحكم الأموي علئ المدى القريب أو البعيد. 
وهكذا أفلح الإمام الحسن(38) بعد أن اخمتار الطريق الصعب» 
وتحمّل ما تحمل من الأذئ والمكروه من أقرب أفراد شيعته فضلاً عن 


فتنازل عن الخلافة ء إلا اننه لم 











الإمام الحسين الشهيد (32) في سطور لذ 


حقيقة الحكم م الأموي الجاهلي الذي ارتدئ 
لباس الإسلام ورفع شعار الصلح والسلم على الإسلام باسم الإسلام 





أعدائه» حيث استطاع أن 





وبمن ينتسب الى قريش قبيلة الرسول(يِل) بعد أن خطط بشكل حاذق خطةٌ 


يتناسى المسلمون بسببها أن آل أبي سفيان الذين يترتّعون اليوم علئ كرسي 
الحكم الإسلامي ويحكمون المسلمين باسم الرسول(05) وخلافته هم الذين 
حاربوا الإسلام بالأمس القريب. 

 *‏ وبهذا هتّأ الإمام الحسن( )44‏ بتوقيعه على وثيقة الصلح ‏ الأرضية 
اللازمة للثورة علئ الحكم الأمويٍ الجاهلٍ الذي ظهر بمظهر الإسلام من 
جديده وذلك بعد أن أخلف معاوية كل الشروط التني اشترطها عليه الإمام 
الحسن(6إ3) بما فيها عدم ت 
علي وللإمام الحسن والحسين(8)تتكروة: 

ولم يستطع معاوية أن يمآ كقبمئ اام هذاه الشروط حتى سوّلت له 
نفسه أن يدسّ السج الفاتك الى الإمام الحسن(34) ليستطيع توريث الخلافة 
لابنه الفاسق يزيد.. ولكته لم بع نتائج هذا التدكر للشروط ولنتائج هذه 
المؤامرة القذرة... وقد أيقن المسلمون بعد مرور عقدين من الحكم 
الأموى ‏ بشراسة هذا الحكم وجاهليته, متا جعل القواعد الشعبية الشيعية 
تستعد لخوض معركة جديدة ضدّ النظام الحاكم؛ وبذلك تهتّات الظروف 
الملائمة للثورة؛ واكتملت الشروط اللازمة بموت معاوية ومجيء يزيد 
الفاسق شارب الخمور والمستهتر بأحكام الدين الى سدّة الحكم؛ والإقدام على 
أخذ البيعة من وجوه الصحابة وعاقة التابعين» والإضرار على أخذها من مثل 
أبن الضيم أبي عبدالله الحسين (328) سيد أهل الإباء وإمام المسلمين. 

# -لقد حكم معاوية بن أبي سفيان ما 


أجذ لِليَْلافة“مين بعده؛ وعدم التعرّض لشيعة 








ذه أعلام الهداية / الإمام الصسين بن علي (ع) 


التجويع والإرهاب والخداع والتزويرء مما أدى الى انكشاف حت 
جهة» في حين أنهاكانت قد ابتليت بداء موت الضمير وداء فقدان الإرادة من 
جهة أخرى» وهكذا استيقظت الأئة من سباتها وزال شكدها بحقانية خط 
أهل البيت(ب» بعد أن ارتفع جهلها بحقيقة الأمويين؛ ولكتّها لم تقو 
على مقارعة الظلم والظالمين؛ وأصبحتكما قال الفرزدق للإمام الحسين (#0) 
ينكان مستوجهاً الى العراق ومستجيبا لدعوة الكوفيين: قلويهم 
معك وسيوفهم عليك. 
ومن هتا تأ كد الموقف الشرعي للا 
الظروف اللازمة للقيام في وجه الأموّ 





الحسين (448) بعد أن تور تكلٌ 
الجاهلتتين» بينما لم تكن النهضة 
لإلترديد التى كانت تعانى منه فى 
عصر الإمام الحسن السبط(6ة) نقيت الحلجة علئ الإمام الحسين بن 
علي (فئنة) حينما راسله أهل الْعَوَآق وَلإيؤاسته العؤلغه نحوهم: بعد أن أخرجوا 
عامل بتى آية من الكوقة وتمزدوا على الأمويين حي ث كان هذا أحد مظاهر 
رجوع الوعي إلى عاقة شيعة أهل البيت(80قة). 

فاستجاب الإمام الحسين(896) لطلبهم: وتحرّك نحوهم بالرغم من علمه 
بعدم ثباتهم وضعف إرادتهم أمام إغراءات الحاكمين وأضطهادهم وإرهابهم» 
وذلك لأنّه كان لابد له من معالجة هذا المرض الجديد الذى يؤدي 















مفيدة للأّة في حالة الابتلاء بمرظق! 





استشرائه 
الى ضياع معالم الرسالة وفسح المجال لتحويل الخلافة ال ىكسرويّة وقيصريّة» 
وإعطاء المشروعية لمثل حكم يزيد وأضرابه من الجاهلتين الذين تستّروا 
بستار الشريعة الإسلامية لضرب الشريعة وتمزيقها. 

 *‏ وبعد أن استجمعت ثورة الإمام الحسين(880)كل الشروط اللازمة 








الإمام الحسين الشهيد (2) في سطور نا 
لتجاحها وبلوغ أهدافها'"؛ نهض مستنفركل طاقاته وقدراته التى كان قد 
أعدّها وهّأها في ذلك الظرف التأريخي في صنع ملحمته الخالدة؛ فحرّك 
ضمير الأقّةء وأعادها لتسلك مسيرة رسالتها وبعث العقائدية من 
جديدء وسلب المشروعية من الحكام الطغاة؛ ومزّ كل الأقنعة الخذاعة التى 
كانوا قد تستروا بهاء وأوضح الموقف الشرعي للأفة على مدى الأجيال. ولم 
يستطع الطغاة أن يشؤهوا معالم نهضته»كما لم يستطيعوا أن يقفوا بوجه المدّ 
الثوري الذي أحدثه على مدى العصورء ذلك المدّ الذي أطاح بحكم بني أميّة 
وبني العباس ومن حذا حذوهم؛ فكانت ثورته مصدر إشعاع رسالي لكل 
الأممءكماكانت القيم الرسالية التي طريجقاروأ كد عليها محرا ومعياراً لشقييم 
كل الحكومات والأنظمة السياسية إلخاكتمةفسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد 














(1) راجع الشروط الضرورية الخمسة النجاح والي توفرت في ثورة الحسين (طي8) ف يكتاب (ثورة 
الحسين. النظرية ‏ الموقف ‏ اننا 0 2 














انطباعات عن شخصية الإمام الحسين::) 


١-مكانة‏ الإمام الحسين :8# في آيات الذكر الحكيم : 

لم تثفق كلمة المسلمين في شىعكاتفاقهم علئ فضل أهل البيت(:88) 
وعلق مقامهم العلمي والروحي؛ وانظوآئهع على بجموعة الكمالات التي أراد 
الله للانسانية أن تتحلئ بها 

ويعود هذا الاتفاق الى اوتنه تصريح الذكر الحكيم 
بالموقع الخاص لأهل البيت(هية) من خلال التنصيص على تتطهيرهم من 
الرجس» وأنّهم القربى الذين تجب موةتهم كأجر للرسالة التي أتحف الله بها 


الإنسانية جمعاءء وأنْهم الأبرا أخلصوا الطاعة لله وخافوا عذاب الله 








وتجلببوا بخشيته: فضمن لهم الجنّة والتجأة من عذابه. 

والإمام الحسين (488) هو من أهل البيت(0) المطقرين من الرجس 
بلااريب» بل هو ابن رسول الله بنض آية المباهلة الني جاءت في حادثة 
المباهلة مع نصارئ نجران. وقد خلد القرآن الكريم هذا الحدث بمداليله 
العميقة في قوله تعالئ: 





فمن حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءء 
ف ليه من ب 8 نل دع أب 


5 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع). 


ونساءنا ونساءكم وأتفسسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين 006 

وروئ جمهور المحدثين بطرق مستفيضة أنّها نزلت فى أهل البيت: 
وهم: رسول لله وعلن وفاطمة والحسن والحسين:كما صرّحوا على أن الأبناء 
هنا هما الحسئان بلاريب. 

وتضتنت هذه الحادثة تصريحاً من الرسول بأنّهم خير أهل 
الأرض وأكرمهم على الله ولهذا فهو يباهل بهمء واعترف أسقف نجران 
ذلك أيضاً قاثلاً: 
«أرئ وجوهاً لو سأل الله بها أحد أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله»!". 
وهكذا دلت القصةكما دلّت الآية على عظيم منزلتهم وسمق مكانتهم 
وأفضليتهم: وأتهم أحب الخلق الىيلت وككوله» وأنّهم لا يدانيهم في فضلهم 
أحد من العالمين . 

ولم ينض القرآن الكرَم علوم عضسمَة أعخد غير النبيٍ من المسلمين 
سوئ أهل البيت(ظ) الذين أراد الله أن يطقرهم من الرجس تطهير"". 

ولئن اختلف المسلمون في دخول نساء النبيٍ في مفهوم أهل البيت؛ 
فإنهم لم يختلفوا قط في دخول علي والزهراء والحستّين(/#2) في ما تنقصده 
الآآية المباركة 40, 








(1) آل عمران 33:00 

(؟) نور الأبصار : 0٠٠١‏ وراجع تنفسير: الجلالين وروح البسيان والكشاف والببيضاوي والرازيء وصحيح 
الترعذي: 177/١‏ وسنن البيهقي : 7/ 77: وصحيح مسلم :كتاب فضائل الصحابة. ومسند أحمد :48/1 
ومصابيح السنة: 4.1/5 

(6)كما نعلت على ذلك الآية *"امن سورة الأحزاب. 

(4) ربج التفسير لكبير لفخر الرئزي وتفسير النبسابوريء وصحيح مسلم : ؟ / */ وخصائص النسائية 4ه 
ومسد أحمد: 4 / ٠١1‏ وستن البيهقي :80/17 ٠‏ ومشكل الأثار: /١‏ 774 ومستدرك الحاكم ليده 
وأسد الغابة: 78 651 





اتطباعات عن شخصية الإمام الحسين (880) 1 


ومن هنا نستطيع أن نفهم السرّ الكامن في وجوب مودتهم والالتسزام 
بخطهم وترجيح حبّهم علئ حب من سواهم بنص الكتاب العزيز!". 

فإن عصمة أهل البيت (52ة) أدل دليل علئ أن النجاة في متابعتهم 
حينما تتشقب الطرق وتختلف الأهواءء فمن عصمه الله من الرجس وكان دالا 
علئ النجاةكان متبعه ناجياً من الغرق. 

ونض النبيَ(يل)-كما عن ابن عباس بِأنْ آية الموذة في القريئ حينما 
نزلت وسأله بعض المسلمين عن المقصود من القرابة التى أوجبت علئ 
المسلمين طاعتهم بقوله إنْهِمٍ على وفاطمة وابناهمال". 

ولا يتركنا القرآن الحكيم حتئ يبن لنا أسباب هذا التفضيل في سورة 
«الدهر» التي نزلت لبيان عظمةالواقج لبي الذي انطوئ عليه أهل 
البيت لك والإخلاص الذي تقترل ب طاغتهح وعباداتهم بقوله تعالى: «إئما 
نطعمكم لوجه اله لانريد منكم جراءً ول شَكووَاً6إتتخافت كل ربّدا بوم عبو سا قمطريراً ه 
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقَاهم نضرةٌ وسروراً » وجزاهم بما صبروا جه وحريراً 7" 

لقد روئ جمهور المفسّرين والمحدث 
في أهل البيت بعد ما مرض الحسنانء ونذر الإمام صيام ثلاثة أيام شكراً َ 














إن برثاء فوفوا بنذرهم أيِما واي إنّه وفاءٌ جمّد أروع أنواع الإيثار حتئ نزل 
قوله تعالى: ظإنّ الأبرار يشربون من كأسٍ كان مزاجها كافوراً ‏ عيناً شرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيراً © يوفون بالنذر ويخافون يوماكان شزه مستطيراً» 0 فشكر الله 


الشورى الآية +؟ مخاطباً رسوله الكريم: «إقل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في 
8 أ: ما سألتكم من أجر فهو لكم». 

(1) راجع التفسير الكبير ؛ وتفسير الطبري » والدر المنثور في تفسير آية الموذة. 

(©) الانسان (0/09: 314 

(4) الانسان (0/5: 87/6 








م الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


سعيهم علئ هذا الإيثار والوفاء بما أورثهم في الآخرة ويما حباهم من الإمامة 
للمسلمين في الدنيا حتّئ يرث الأرض ومن عليها. 


؟'-مكانة الإمام الحسين(3760) لدى خاتم المرسلين (832): 

لقد خض الرسول الأعظم حفيديه الحسن والحسين () بأوصاف 
تنيئ عن عظم منزلتهما لديه؛ فهما: 

١‏ ريحانتاه من الدنيا وريحانتأه من هذه الأقة!", 

1 وهما خير أهل الأرض". 

وهما سيّدا شباب أهل ال 

؟ - وهما إمامان قاما أو قعل(!. 

© وهما من العترة (أهل التتتع التي لا تفترق عن القرآن الى يوم 
القيامة» ولن تضل أقة تمسكت بَهكالغ» 

كما أنّهما من أهل البيت الذين يضمنون لراكبي سغينتهم النجاة 
من الغرق!5, 

٠‏ وهما ممّن قال عنهم جذّهم: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل 
بيتي أمان لأهل الأرض من الاختلاف»'". 





(1) صحيح البخاري :1 /1806: وسئن الترمذي : 0/4 

() عيون أخبار الرضا :؟ 357 

(5) سنن ابن ماجة : 79 05, والترمذي : 654 

(4) المناقب لابن شهر آشرب : 176/6 تقلا عن مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن 
(0) جامع الترمذي : 54١‏ ومستدرك الحاكم : .٠١4/6‏ 

(5) حلية الأولياء : 5.3/4 

(9) مستدرك الحاكم : 78 145 









انطباعات عن شخصية الإمام الحسين (32) لذ 

وقد استفاض الحديث عن مجموعة من أصحاب الرسول 6) 
نهم قد سمعوا مقالته فيما بخص الحسنين (فه) : «اللهم إنّك تعلم أني أحيّهما 
فأحيّهما وأحبّ من يحتهما»7". 


“1 مكانة الإمام الحسين (37) لدى معاصريه: 
١-قال‏ عمر بن الخطاب للحسين (48): فإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا 





الله ثم 
!قال عشمان بن عفان في الحسن والحسين(ل) وعبدالله بن جعفر: 
فطموا العلم فطماً”" وحازوا الخير والحكمة!" 
"قال أبو هريرة: دخل الجشين بنْعَنٍ وهو معتمء فظننت أن النبي 
قد بعث60, 
وكان (ة) في جدازة فأعَياءوَمَكٍُبفْي:القلريق»افجعل أبو هريرة ينفض 
التراب عن قدميه بطرف ثوبه؛ ققال له: يا أبا هريرة وأنت تفعل هذاء فقال له: 
دعني» فوالله لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك علئ رقابهم!2. 
6 -أخذ عبدلله بن عباس بركاب الحسن والحسين (0ه) ؛ فعوتب في 
ذلك؛ وقيل له: أنت أسن منهما! فقال: إن هذين ابنا رسول الله (5» أفليس 


(1) خصائص النسائي : 5: 
(1) الإصابة ١:‏ / 706 وقال: سنده صحيح. 

() فطموا العلم فطماً : أي قطموء عن غيرهم قطءاً وجمعوه لأنفسهم جمعاً 
(4) الخصال :3165 

(ه) بحار الأنوار : 85/٠١‏ 

(1) تاريخ ابن عساكر : 755/4 


لقا أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع). 
من سعادتي أن آخذ بركابهمال" ؟ 

وقال له معاوية بعد وفاة الحسن (6): يا ابن عباس أصبحت سيّد 
قومكء فقال: أمَا ما أبقى الله أبا عبدالله الحسين فلظ". 

© قال أنس بن مالك وكان قد رأى الحسين (:48) :كان أشبههم 
برسول )9 

”-قال زيد ب نأرقم لابن زياد حينكان يضرب شفتي الحسين (42)-: 
اعل بهذا القضيبء فوالله الذي لا إله غيره؛ لقد رأيت شفتي رسول الله (6ة) 
علئ هاتين الشفتين يقتلهما: ثم بك 

فقال له ابن زياد: أبكئ الله عييك؛ فوالله لولا أك شيخ قد خرفت 
لضربت عنقك؛ فخرج وهو يقول أنتم يشر العرب العبيد بعد اليوم! 
قتلتم الحسين ابسن فاطمة وَأَصَرَتِمْابلوا مرجانة! فهو يقتل خياركم 
ويستبقي شراركم!. 

قال أبو برزة الأسلمي ليزيد حينما رآه ينكث ثغر الحسين(80): 
أتدكث بقضيبك فى ثغرالحسين؟! أما لقد أخذ قضيبك فى ثغره مأخذاً لرتِما 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يرشفه. أماإنك يا يزيد تجيء يوم الفيامة 











ابن زياد شفيعك! هذا ومحمّد شفيعه!6. 
وابن زياد شفيعك! ويجيء هذا و ني 


4 وحين قال معاوية لعبد الله بن جعفر : أنت سد بني هاشم؟ أجابه 


لين عساكر: 99/4 
نام الحسين ‏ للقرشي :50:71 






() أسد الغاية :0/8 


(6) الحمن والحين سبطا رسول لل :994 











انطباعات عن شخصية الإمام انحسين (350) ف 


قائلاً: ستّد بني هاشم حسن وحسين/0. 

وكتب اليه: إن هلكت اليوم طفئ نور الإسلام فك علم المهتدين 
ورجاء المؤمنين!". 

4 سأل رجل عبدالله بن عمر عن دم البعوض يكون في الثوب أفيصلئ 
فيه؟ فقال له: ممّن أنت؟ قال: من أهل العراق» فقال ابن عمر: أنظر وا الئ هذاء 
يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله (#)! وقد سمعت 
رسول الله (وَلِيُْ) يقول: هما ريحانتاي من الدنيال". 

٠‏ قال محمد بن الحنفية: إن الحسين أعلمنا علماًء وأثقلنا حلماء 
وأقربنا من رسول الله (َثِ) رحماًءكان إماماً فقيهاً...»1. 

١‏ مر الحسين (34) بعمر وي الْمفبَّموهو جالس في ظال الكعبة 
فقال: هذا أحب أهل الأرض الى أهلل الأرضن الى أهل السماء اليوم!. 

١‏ - قال عبد الله بن عممََب نَالعاصن ,وقد م عليه الحسين (#ة): من 
أحب أن ينظر الى أحب أهل الأرض الى أهل السماء فلينظر الى 
هذا المجتاز!. 

1 وحين أشار يزيد على أبيه معاوية أن يكتب للحسين (480) جواباً 
ع نكتاب كتبه لهء على أن يصفْر فيه الحسين (4#2)» قال معاوية راذاً عليه: وما 





00+ : الحسن بن علن لكامل سليمان‎ )١( 
350/8: البداية والنهاية‎ )( 

() تاريخ ابن عساكر : 204/4 

()) بحار الأقوار: 340/16١‏ 

(6) تاريخ لين عسساكر : 798/4 
(3) بحار الأنوار: 86/0١‏ 





لها أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 
عسيت أن أعيب حسيناًء ووالله ما أرى للعيب فيه موضعاً". 

4 - قال الوليد بن عتبة بن أبي سغيان (والي المدينة) لمروان بن 
الحكم لما أشار عليه بقتل الحسين ( ب 
أن لي الدنيا وما فيها وأني قتلت الحسين. سبحاذ الله! أقعل حسيئاً إن 
قال لاأبايم؟ ولك إني لأظلن أن من يقعل الحسين يكوث خقيف الميزان 
يوم القيامة!. 





)إذا لم يبايع - -: والله يا مروان ما حت 





6-لمَا قبض ابن زياد علئ قيس بن مسهر الصيداوي -رسول 
الحسين (446) الى أهل الكوفة ‏ أمره أن يصعد المنبر ويسبَ الحسين وأباه, 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيَها الناس» إن هذا الحسين بن 
عليء خير خلق الله وهو ابن فابلظة تنكسو الله (ي)» وأنا رسوله اليكم» 
وقد فارقته بالحاجر من بطن ذي الرمة. ه؛ واسمعوا له وأطيعوا. ثم لعن 
عبيد الله بن زياد وأباه: واسسْتَقمِ ركهلي, والجسيرئك فأمر به ابن زيادء فألقي من 
رأس القصرء قتقطع!". 

7 من خطبة ليزيد بن مسعود النهشلى (84): وهذا الحسين بن على ابن 
رسول الله (ة)» ذو الشرف الأصيل؛ والرأي الأثيل: له فضل لا يوصف»ء وعلم 
لا ينزفء وهو أولئ بهذا الأمر لسابقته وسنه وقدمه وقرابته.. يعطف علئ 
الصغيرء ويحنو علئ الكبير.. فأكرم به راعي رعتّة» وإمام قوم وجبت لله به 
الحجة؛ وبلغت به الموعظة!. 














100 00 
() البدلية والتهاية ::8/ 1191م 
() المصدر السايق :134/18 


()) أعيان الشيمة :4079م 





إمام الحسين (354)/ 





1 قال عبدالله بن الحرّ الجعفي: مارأيت أحداً قط أحسن 
ولا أملاً للعين من الحسين”” 

قال إبراهيم النخعي: لوكنت فيمن قاتل الحسين ثم أدخلت الجئة 
الاستحيبت أن أنظر الى وجه رسول الله ()!". 


4 -الإمام الحسين (30) عبر القرون والأجيال : 

١-قال‏ الربيع بن خيثم لبعض من شهد قتل الحسين (10): والله لقد قتلتم 
أدركهم رسول الله (ي) لقبل أفواههم: وأجلسهم في حجره!" 

1-قال ابن سيرين: لم تبك السماء على أحد بعد يحبى بن زكر يا إلا عل 
الحسين (48)» ولمّا قتل اسوذت اليتماء وكشبهرت الكواكب نهارا حتئ 
رؤيت الجوزاء عند العصرء وسقط|الترذب الألحطر» ومكفت السماء سبعة أيام 
بلياليها كأتها علقة0. 

"قال علي جلال الحسيني: السّد الركي الإمام أبو عبدالله الحسين(800) 
انتهء وأبن أمير المومنين عل كرم ا وجههء وشأن 
7 ةله أشرف نسب وأكمل نفسء جمع الفضائل ومكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال؛ من عاو الهمة؛ ومنتهى الشجاعة؛ وأقصى غاية الجود؛ 
وأسرار العلم وفصاحة اللسان؛ ونصرة الحقّء والنهي عن المنكر وجهاد 
الظلم؛ والتواضع عن عزء والعدل؛ والصبر: والحلم؛ والعفاف؛ والمروءة» 
والورع وغيرها. 





صفوة 





ابن بنت رسول الله( 





لق مهدر 
يي 





(6) بحار الأقوار : 71/0١‏ 
(4) تأريخ لين عساكر + 74/4 


لك أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


واختض بسلامة الفطرة» وجمال الخلقة؛ ورجاحة العقل؛ وقوة الجسم» 
وأضاف الئ هذه المحامد كثرة العبادة وأفعال الخيرءكالصلاة والحج والجهاد 
في سبيل الله والإحسان. دوكانإنا أقام بالندية أو غيرها مفيداً بعلمه؛ مرشداً 
بعمله؛ مهذّباً بكريم أخلاقه: ومؤ: بماله, متواضعاً للفقراء» 
معظماً عند الخلفاءء موصلاً للصدقة علئ الأيتام والمساكين؛ منتصفاً 
للم ظلومين؛ مشتغلاً بعبادته؛ مشئ من المدينة علئ قدميه الى مكّة حاجاً خمساً 





وعشرين مزة... 

كان الحسين في وقته علم المهتدين ونور الأرض» فأخبار حياته فيها 
هدىٌ للمسترشدين بأنوار محاسنه المقتفين آثار فضله!". 

4 قال محمد رضا المصرقق: هبن بدت رسول اله(8» وعلم 





المهتدين؛ ورجاء المؤمنين!"" 
ه قال عمر رضا ككَالةةالكسن:بن عليئ»:وهو سيّد أهل العراق فقهاً 
وحالاً وجوداً وبذلاً”. 


قال عبد الله العلايلى: جاء فى أخبار الحسين: أنّه كان صورة 
احتبكت ظلالها من أشكال جده العظيم؛ فأفاض النبئ (ي) إشعاعة غامرة من 
حبهء وأشياء نفسه؛ ليج له أيضاً من وراء الصورة معناها فتكون حقيقة من بعد 
كماكانت من قبل إنسانية ارتقت الئ نبوة (أنا من حسين) ونبوة هبطت الئ 
ي) فسلام عليه يوم ولدال. 
قال عياس محمود العقّاد: مثل للناسر س في حلة من النور تخشع لها 





.115/66 وحار الأنوارة‎ 1١1/8 وراجع أيضاً؛ مجمع الزوائد:‎ .>/ ٠١ )91( » راجع كتابه « الحسين‎ )١( 
'* : )2( الحسن والحسين سبطا رسول الله‎ )1( 
28/9 أعلام ساد‎ ( 

(1) تاريخ الحسين(96) :528. 








انطباعات عن شخصية الإمام الحسين (34) يا 


الأبصار: وباء بالفخر الذي لا فخر مثله في تواريخ بي الإنسان. غير مستثنيئ 
هنهم عربي ولاعجمي؛ وقديم وحديث» فليس في العالم أسرة بت من 
الشهداء من أنجبتهم أسرة الحسين عدّة وقدرة وذكرة؛ وحسبه أنه وحده في 
تأريخ هذه الدنيا الشهيد ابن الشهيد أبوالشهداء فى مثات السنين 00 

8 قال عمر أبو النصر: هذه قصة آسرة من قريش. حملت لواء 
التضحية والاستشهاد والبطولة من مشرق الأرض الى مغريها. قصة ألّف 
فصولها شياب ما عاشوا كما عاش الناسء ولا ماتوا كما مات الئاس ذلك أنّ 
الله شرف هذه الجماعة من خلقه بأن جعل النبؤة والوحي والإلهام في منازلها؛ 
وزاد ندى فلم يشأ لها حظ الرجل العادي من عبادة؛ وإِنّما أرادها للتشريد 
والاستشهاد؛ وأرادها للمثل العليا مخ الأمَوكالسعروف والنهى عن المنكرء 
وكتب لها أن تتزغم لواء التقوئ والصلاح الك أخر مايكون من ذتيتها"". 

قال عبد الحفيظ بتر السيمود: عينران النضال الحرّء والجهاد 
المستميت: والاستشهاد في سبيل المبدأ والعقيدة؛ وعدم الختضوع لجور 
السلطان وبغى الحاكمين5. 

قال أحمد حسن لطفي: إن الموت الذي كان 
في نظره مغلاً أروع م نكل مثل الحياة, لأنّه الطريق الئ الله الذي منه المبتدأ 
واليه المنتهئء ولأنّه السبيل الئ الانتصار والئ الخلود: فهو أعظم بطل ينتصر 
بالموت علئ الموت!؟. 














(1) أبو الشهداء الحسين بن علي (لييكه ) : 16١‏ طبعة التجقء مطبعة الغري الحديثة. 
() آل محمد ف يكريلاه : :7 

(0) سبطا رسول الل الحسن والحسين + 124 

(؛) الشهيد الخالد الحسين ين علن + 80. 








0-04 
ريتكب سانا 


لفو للدَلكَ 
مظاهر من شخصية الإمام الحسين (فنة) 


ولد الإمام الحسين بن عليَ(8*) في بيت كان محط الملائكة ومهبط 
التنزيل: في بقعة طاهرة تتصل بالسماء طوال يومها بلا انقطاع؛ وتتناغم بع 
أنفاسه آيات القرآن التي تتلى آناء الليل والنهاره وترعرع بين شخصيّات 
مقدّسة تجللت يآيات الله ونهل من نميرهالرسالة عذب الارتباط مع الخالق» 
وصاغ لبنات شخصيته نبي الرحمة (وَيِ يفص مكارم أخلاقه وعظمة روحه. 
فكان الحسين(4ة) صورة لمحمد 886 فب أت يتحرك فيها علئ هدى 
القرآن» ويتحذث بفكر الرسالة ويس كلع خبطو ده العظيم ليبن مكارم 
الأخلاق: ويرعى للأّة شؤونهاء ولا يغفل عن هدايتها ونصحها ونصرتهاء 
جاعلا من نفسه المقدسة أنموذجاً حيّاً لما أرادته الرسالة والرسول: فكان(3#0) 
نور هد للضالين وسلسبيلاً عذباً للراغبين وعسماداً يستند إليه المؤمنون 
وحجّة يركن اليها الصالحون» وفيصل حقٌّ إذيتخاصم المسلمون: وسيف عدل 
يغضب لله ويثور من أجل الله. وحين نه ضكان بيده مشعل الرسالة الذي حمله 
جذه النبي (مَلك) يدافع عن دينه ورسالته العظيمة 

ومن الإمعان في شخصيّة الإمام الحسين(18) الفذة نتلقس 
المظاهر التالية: 1 











0 أعلام الهداية /الإمام الحسين ين علي لع). 


-١‏ تواضعه (ة): 

جبل أبو عبدالله الحسين(8) علئ التواضع ومجافاة الأنائية» وهو 
صاحب النسب الرفيع والشرف العالي والمنزلة الخصيصة لدى الرسول (2)» 
فكان(48) يعيش في الأقة لايأنن من فقيرها ولا يترقع علئ ضعيفها ولا 
يتكتر على أحد فيهاء يقتدي بجدّه العظيم المبعوث رحمةٌ للعالمين؛ يبتغي 
بذلك رضا الله وتربية الأمة؛ وقد تقلت عنه(8ية) مواق ف كثيرة تعامل فيها مع 
سائر المسلمين بكل تواضع مظهراً سماحة الرسالة ولطف شخصيته الكريمة؛ 
ومن ذلك 

إِنرِك) قد مز بمساكين وهم يأكلو نكسراً (خبزاً يابسأً) عل كساءء 
فسلم عليهم؛ فدعوه ال طعامهم فجل هم وقال: لولا أنه صدقة لأكلت 
معكم. ثم قال: قوموا الى منزلي» فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. 

(9ة) مرييتاكيين بكار فى الصُّفّة فقالوا: الغداء 

الله لا يحب المتكترين» فجلس وتغذى معهم ثم قال لهم: قد 
أجبتكم فأجيبوني» قالوا: نعمء فمضى بهم الى منزله وقال لزوجته: أخرجي 













١٠'-حلمه‏ وعفوه(98): 

تأدب الحسين السبط (88) يآداب النبؤة» وحمل روح جده الرسول 
الأعظم (ييُ) يوم عفئ عمّن حاربه ووقف ضد الرسالة الإسلامية» لقدكان قلبه 
يقسع لكل الناس؛ وكان حريصاً علئ هدايتهم متغاضياً في هذا السبيل 


() أعيان الشيمة :71 4ه تا 
ابرهات. 77د 


مام الحسين (ط) حدديث 157, وتفسير 








مظاهر من شخصيّته (39) 5 


عن إساءة جاهلهم؛ يحدوه رضا الله تعالى: يقرب المذنبين ويطمئنهم ويزرع 
فيهم الأمل برحمة الله فكان لا يرد على مسيء إساءة بل يحنو عليه ويرشده 
الى طريق الح وينقذه من الشلاله - 

فقد روي عنهرلية) أنه قال: 





لو شتمني رجل في هذه الأذن ‏ وأومأ ال 
اليمنى ‏ واعتذر لي في اليسرى لقبلت ذلك منه وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (346) حدّثني أنه سمع جدّي رسول الله(عثِي) يقول: لا يرد الحوض من لم يقبل العذر 
من محتق أو مبطل 1" 

كما روي أن غلاماً له جنئ جناية كانت توجب العقاب؛ فأمر بتأديبه 
فانبرى العيد قائلة يا مولاي والكاظمين الغيظ؛ فقال(:8#): خلّوا عنه. فقال: 
يا مولاي والعافين عن الناس؛ فإلالاظ9)يكدعفوت عنك: قال: يا مولاي والله 
يحب المحسنين: فقال(896): أنت بجر لوجة الله ولك ضعف ماكنت أعطيك!". 


:)390( -جوده وكرمه‎ ١ 

وبسنفس كبيرة كان الإمام الحسين بن علي (نه) يعين النقراء 
والمحتاجين» وبحنو على الأرامل والأيتام؛ ويشلج قلوب الوافدين عليه» 
ويقضي حوائج السائلين من دون أن يجعلهم يشعرون لالساله فيصل 
: اع» ولم يصله مال إلا فزقه وأنفقه وهذه سجية الجواد و. 








رحمه دون 
الكريم وسمة ذي السماحة. 

فكان يحمل فى دجى الليل البهيم جراباً مملوءً طعاماً وتقوداً الى منازل 
الأرامل واليتامى حتّئ شهد له بهذا الكرم معاوية بن أبي سفيان» وذلك حين 





(؟)كشف الفمة : ؟ / :7١‏ والفصول المهمة لابن الصباغ: 100 مع اختلاف يسير » وأعيان للشيمة : 14 +0 









دَةَ شخصيات بهداياء فقال متنبثاً: أمّا الحسين فيبدأ بأيتام من قتل مع 





أبيه بصقين» فإن بقي شيء نحر به الجزور وستئ به اللبن/2. 

وفي موقف مفعم باللطف والإنسانية والحنان جمل المتق رداً للتحية» 
ققد روى عن أنس أنه قال+ 

كنت عند الحسين فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحان فحتّته بهاء 
فقال لها: أنت حرزة لوجه الله تعالى. وانبهر أنس وقال: جارية تجيئك بطاقة 
ريحان فتعتقها؟! فتقال (34): كذا أدبنا اللهء قال تبارك وتعالى: «وإذا حتّيتم بتحية 
فحيّوا بأحسن منها أو ردّوهاك؛ وكان أحسن منها عتقهال". 

وم نكرمه وعفوه أنّه وق ف (#ة) ليقضي دين أسامة بن زيد وليفرّج عن 
همه الذي كان قد اعتراه وهر في مرضة برغم أن أسامة كان قد وقف فى 
الصف المناوئ لأبيه أمير المؤمني 1980 1 

ووقف ذات مرّة سائل علئ بآ بَالحسين(48) وأنشد قائلاً: 


لم يخب الآن من رجاك َحَرَك من دون بابك الحلقة 
أنت جواد أنت مسعتمد أبوك قدكان قاتل الفسقة 


فأسرع اليه الإمام الحسين(86ة) وما أن وجد أثر الفاقة عليه حتئ نادئ 
بقنبر وقال متسائلاً: ما تبقّى من نفقتنا؟ قال: مائتا درهم أمرتني بتفرقتها في أهل 





بيتك؛ فقال(38): هاتها فقد أتن من هو أحقٌ بها منهم: فأخذها ودفعها الى السائل 
معتذراً منه, وأنشد قائلاً : 
خذها فإتى اليك معتذر واعلم بأئى عليك ذو شفقة 
لوكان فى سيرنا الغداة عصاً أمست سمانا عليك مندققة 





(1) حياة الإمام الحسين : 158/1 عن عيون الأخيار 
(؟)كشف العمّة : 6 / 1 والفصول المهمة :1317 
(6) بحار الأنوار : 44 / 184 ومناقب آل أبي طالب : 4 / 38 





مظاهر من شخصيّته (390) 4 


لكنّ ريب الزمان ذ والكف مني قليلة النفقة 

قأخذها الأعرابي شاكراً وهو يدعو له(ة) بالخير: وأنشد مادحاً: 
مطهرونن ِ تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
وأنتم أنتم الأعلون عندكجٌ علم الكتاب وما جاءت به السورٌ 
من لم يكن علوتاً حمين تنسبه 0 فماله في جميع الناس مفتخرا" 








>-شجاعته (180): 

إن المرء ليعجز عن الوصف والقول حين يطالع صفحة الشجاعة من 
شخصية الإمام الحسين(38) فإنّه ورثها عن آبائه وترتى عليها ونشأ فيهاء فهو 
من معدنها وأصلهاء وهو الشجاع فيهقوَل لحي بوالمستبسل للدفاع عنهء فقد 
ورث ذلك عن جذه العظيم محم د(+الوي رقفل أمام أعتى قوّة مشركة حتئ 
انتصر عليها بالمقيدة والايمان وَالبتهَادَكفيتبل: هن تهالى. 

ووقف مع أبيه ‏ أمير المؤ نين (352) - يعيد الإسلام حاكماًء وينهض 
بالأقة في طريق دعوتها الخالصة» يصارع قوى الضلال والانحراف بالقول 
والفعل وقوة السلاح ليعيد الحقٌّ الى نضابه. 

ووقف مع أخيه الإمام الحسن(42) موقف الأبطال المضحين من أجل 
سلامة الأتة ونجاة الصفوة المؤمنة المتمشكة بنهج الرسالة الإسلامية. 

ووقف صامداً حين تقاعست جماهير المسلمين عن نصرة دينها أمام 
جبروت معاوية وضلاله وأزلامه والتيار الذي قاده لتشويه الدين القويم. 

ولم يخ شكل التهديدات ولاماكات يلوح في الأفق من تهاية ناوي 





59 / 6 : تاريخ لين عساكر : 4 / +5 ومناقب آل أبي طالب‎ )١( 











3 أعلام الهداية /الإمام اكحسين بن علي (ع) 


نتيجة الخروج لطلب الإصلاح وإحياء رسالة جده الدبي() والوقوف في 
وجه الظلم والفساده فخرج وهو ملم لأمرالله وساع لابتغاء مرضاته» 
وها هودة) يرد علئ الحرّ بن يزيد الرياحي حين قال له:أذ كرك فى نفسك 
فإتي أشهد لشن قاتلت لعقتان؛ ولدن قوتلت لتهلك؛ فنقال له الإمام 
أبو عبدالل (ل2ة): 

أبالموت تخوّفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقول لك؟ 
ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه 
سأمضي وما بالموت عارٌعلئ الفتى إذا ما نوئ خيراً وجاهد مسلا 
وواسئ رجالاً صالحين بسنفسه وخالف مسثيوراً وفازق مسجرما 
فإن عشت لم أندم وإن مت لم أكثم"- ككتيفن بك ذلاً أن تسعيش وتُرفمالا؟ 

ووقف(8ة) يوم الطل موقفأحيّنّبه الألباب وأذهل به العقول» فلم 
ينكسر أمام جليل المصاب حكن حتدماببقي وجيداً نقدكان طوداأ شامخاً 
لا يدنو منه العدق هيبةٌ وخوفاً رغم جراحاته الكثيرة حتئ شهد له عدقه بذلك: 
فقد قال حميد بن مسلم: 

فول ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً 
عن يميئه وشماله انكشاف المعزئ إذا اشتد عليها الذئب!". 





ولا أمضئ جناناً منهء إنكانت الرجالة 


ه-إباؤه رة): 
لقد تجلّت صورة الثائر المسلم بأيهئ صورها وأكملها في إباء الإمام 


(1) تأريخ الطبري : 5 / 104+ والكامل في التأريخ : 6/ :57 
(1) اعلام الورئ 408/١:‏ وتأريخ الطبري + 84:76 





الحسين (98) ورفضه للصبر علئ الحيف والسكوت على الظلم؛ فسن بذلك 
للأجيال اللاحقة سنّة الإباء والتضحية من أجل العقيدة وفي سبيلهاء حين وق 


ذلك الموقف الرسالي العظيم يِهرٌ الأقة ويشجّعها أن لا تموت هواناً وذلا 
رافضاً بيعة الطليق ابن الطليق يزيد بن مماوية قاثلاه «إنّ مثلي 
لا ببايع مثله». 


وها هو يصرّح لأخيه محمد بن الحنفية مجّداً ذلك الإباء بقولهر2ة): 
«يا أخي! والله لولم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوئ لما بايعت يزيد بن معاوية»(01. 
ورغم أنّ الشيطان كان قد استحكم علئ ضمائر الناس فأماتها حتئ 
رضيت بالهوان» لكن الإمام ١‏ لحسين(#) وقف صارخاً يوجه جحافل الشرّ 
والظلم من جيوش الردّة الأموية قائلة«واللا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقز 
إقرار العبيد. إنّي عذت برتي ورتكم أن تإجموك»!" 
لقدكان تكلمات الإمام أب عبهالنه الجسين (3) تعر عن أسمئ مواقف 
أصحاب المبادي والقيم وحملة الرسَالاته كما تتم عن عزته واعتداده 
بالنفسء فقد قال(8#6): 
«ألا ون الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة» وهيهات منا الذلة» 
ن الله ذلك ورسوله والمؤمنون؛ وحجور طابت وطهرت: وأنوف حميّة: ونفوس أيّة من 
ثر طاعة الام على مصارع الكرام»7"!. 
وهكذا علم الإمام الحسين(48) البشرية كيف يكون الإباء في المواقف 
وكيف تكون التضحية من أجل الرسالة. 








(1) الفتوح لابن أععم : © / +1 ومقتل الحسين اللخوارزمي ١:‏ /114. ويحار الأنوفر : 554/44 

(؟) مقعل الحسين للمقزم : :18 وتأريخ الطبري : ؟ / :+7 وإعلام لورئ : 408/١‏ وأعيان الشيمة : 
كد 

() أعيان الشيعة : ١‏ / :5 والاحتجاج : ؟ / 74, ومقتل الحسين (م) للخوارزمي :3/6 


0 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي إع) 


7-الصراحة والجرأة في الإصحار بالحق : 

لقدكانت نهضة الإمام الحسين (80) وثورته بركاناً تفجر في تأريخ 
الرسالة الإسلامية وزلزالاً صاخباً أيقظ ضمير المتقاعسين عن نصرة الحق» 
والكلمة الطيبة التي دع تكل الثائرين والمخلصين للعقيدة والرسالة الإسلامية 
إلى تواضلةالميرة في بناء المجتمع الصالح وفق ماأرادهالله تعالى ورسوله(88). 

وقد نهج الإمام الحسين(3#) منهج الصراحة والمكاشفة موضّحاً للأقة 
الخلل والزيغ والطريق الصحيح: فها هو بكل جرأة يقف أمام الطاغية يحذّره 
ويمنعه عن التمادي في الغ والفساد... فهذه كتبه(#ة) الئ معاوية واضحة 
لالبس فيها ينذره ويحذر من الإاجثم رفي ظلمه ويكشف للأقة مدى 
ضلالته وفساده! 

وبكل صراحة وقزة رَفْضْنَ البيحة,ليزيد بن,معاوية» وقال موضّحاً للوليد 
ابن عتتبة حين كان والياً ليزيد : «إنا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة؛ ومختلف 
الملائكة ومحل الرحمة؛ بنا فتح الله وبنا ختم؛ ويزيد فاسق فاجرء شارب للخمرء قناتل 
النفس المحترمة؛ معلن بالفسق والفجوره ومثلي لايبايع مثله»!؟). 

وكانت صراحته ساطعة مع أصحابه ومن أعلن عن نصرته؛ ففي أثناء 
المسير بانّجاه الكوفة وصله نبأ استشهاد مسلم بن عقيل وخمذلان الناس له 
فقال(48) للذين اتبعوه طلباً للعافية: «قد خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصراف 
فلينصرف فير حرجء ليس عليه ذهام»0. 











166 الإمامة والسياسة + 18471و‎ )١( 


(1) الفتوح : 5 / 14 ومقتل الحسين للخوارزمي ١:‏ / 184 وبحار الأنوار: 710/144 
() الإرشاد: 1/6/1 وتأريخ الطبري : 7 0+ والبدلية والنهاية :.4/ 166, وبحار الأتوار : 44 / 15/04 








مظاهر من شخصيّته (354) ف 


فتفرّق عنه ذوو الأطماع وضعاف اليقين: وبقيت معه الصفوة 


الخّرة من أهل بيته وأصحابه؛ ولم يخادع ولم يداهن في الوقت الذي كان 
يعر فيه الناصر. 


وقبل وقوع المعركة أذن لكل قنكان قد تبعه من المخلصين في 


الانصراف عنه قائلاً: ي لا أعلم أصحاباً أصح منكم ولا أعدل ولا أفضل أهل بيت» 
فجزاكم الله عتّي خيراء فهذا الليل قد أقبل فقوموا واتخذوه جملاً وليأخذ كل رجل منكم 
بيد صاحبه أو رجل من إخوتي وتفرّقوا في سواد هذا الليل» وذروني وهؤلاء القوم؛ فإنّهم 
لا يطلبون غيري؛ ولو أصابوني وقدروا على قتلي لما طلبوكم»!7. 

والحنق أن من يطالع كل تيفاصيل نهضة الإمام الحسين880) 
سيجد الصدق والصراحة والجرأة فش كل كول وفعل في جميع خطوات 
نهضته المباركة. 





٠‏ عبادته وتقوامر4#): 
ما اتقطع أبو عبدالله الحسين(4#6) عن الاتصال برته ف يكل لحظاته 
وسكناته؛ فقد بقي يجسد اتصاله هذا بصيغة العبادة لله ويوثق العرئ مع 
الخالق جلّت قدرته؛ ويشد التضحية بالطاعة الإلهية متفانياً فى ذات الله ومن 
أجله؛ وقدكانت عبادته ثمرة معرفته الحم 1 
وإِنْ نظرة واحدة الئ دعائه(80) في يوم عرفة تبرهن علئ عمق هذه 
المعرفة وشدّة العلاقة مع الله تعالق» ونتقل مقطماً من هذا الدعاء العظيم: 
قال(2ة): «كيف يُستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟! أيكون لغيرك من 





لله تعالئ 








(0 لقعو :هله 


وتأريخ الطبري : 38/5 وأعيان ثيمة :5.0/1 


ل أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟! متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل 
عليك؟! ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل اليك؟! عميت عين لا تراك علبها 
ريب وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك تصيباً... 


لهي هذا دلي ظاهر بين يديك؛ وهذا حالي لا يخفن عليك. منك أطلب الوصول 





اليك: وبك استدلٌ عليك: فاهدني بنورك اليك؛ وأقمنى بصدق العبودية بين يديك... 





أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتّى عرفوك ووحدوك وأنت الذي 
أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتَّى لم يحبّوا سواك ولم بلجأوا الى غيرك؛ أنت المؤنس 
لهم حيث أوحشتهم العوالم... 


ماذا وَجِدَ من فقدك؟! وما الذي فقد من وجدك؟! 





لقد خاب من رضي دونك بدلأم فد حوس بغن عنك مُتحؤلا... 
أحّاءه حلاوة المؤانسة قفاوا تين أبديه متملقين؛ ويا من ألبس أولياءه 
هلابس هيبته فقاموا يبن بديه مستعفز خ067/ 

ولقد بدا عليه عظيم خوفه 
خوفك من ربّك! فقال 





يا من أذا. 








صور من عبادته(8#0): 

إن العبادة لأهل بيت النبوة(50) هي وجود وحياة» فقدكانت لذتهم في 
الليل والنهار وفي السرّ 
والعلن؛ والإمام الحسين( )42‏ وهو أحد أعمدة هذا البيت الطاهر -كان يقرم 








01 المتتغب الحستي ل 
(؟) بحار الأنوار : 54 








مظاهر من شخصيّته (350) ف 





بين يدي الجتار مقام العارف المتيقن والعالم العابد» فإذا توضظأ تغير لونه 
وارتعدت مفاصله فقيل له في ذلك فقال 





«حقٌ لمن وقف بين يدي الجبّار أن 
يصفرٌ لونه وترتعد مفاصله»20. 

وحر ص (#4ة) علئ أداء الصلاة في أحرج المواقف» حتى وقف يؤدذي 
صلاة الظهر في قمّة الملحمة في اليوم العاشر من المحرم!'' وجيوش الضلالة 
تحيط به ه نكل جانب وترهيه م نكل صوب. 

وكان (48) يخرج متذللاً لله ساعياً الى بيته الحرام يؤدي مناسك الحج 
بخشوع وتواضع؛ حتئ حج خمسأ وعشرين حجّة ماشيا علئ قدميها'". 

وقد اشتهرت بين محدّثي الشيعة ومختلف طبقاتهم مواقفه الخاشعة في 
عرفات أَيَام موسم الحجّء ومناجاته الطويلة لَربِهِ وهو واقف علئ قدميه فم 
ميسرة الجبل والناس حوله. 

لقدكان4 )كثير البر والجتد ققر فيقدٍ روى أبّه ورث أرضاً 





ياء 





فتصدّق بها قبل أن يقبضهاء وكان يحمل الطعام في غلس الليل الى مساكين 





أهل المدينة لم يبتغ بذلك إلا الأجر من الله والتقرب اليهللة. 











455/1١ : جامع الأخبار : 75 وراجع: حقاق الح‎ )١( 
1! / 1: ومقتل الحسين للخوارزمي‎ :٠١ : ينابيع المودة‎ )1( 
(؟) سير أعلام انبلاء : © / +13: ومجمع الزوائد : .74 1.؟.‎ 
158/6: )256( حياة الإمام الحسين‎ )4( 
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الإمام الحسين 








) صن الو || دةا 
قنري تر 


نشأة الإمام الحسين (0ة) 
صراحل حياة الإمام الحسين 






كدق 
الى الإمامة 


ذا 


221111 





0-084 
ريكب اهنا 


فشأة الإمام الحسين :#) 


طالب (88ة) ثالث أثئمّة أهل 
البيت الطاهرين. وثاني سبطّي رسول للهول) وسيّد شباب أهل الجنة؛ 
وريحانة المصطفئ» وأحد الخمظ أْميكاسٍ العبا وسيد الشهداء؛ وأقه 
فاطمة (8) بنت رسول اللهة). 





تأريخ الولادة : 

أكد أغلب المؤرّ. 
السنة الرابعة من الهجرة(". 

وثمّة مؤزخون أشاروا الئ أن ولادته (نية)كانت في السنة الثالئة!". 





أنه (4ة) ولد بالمدينة في الثالث من شعبان فى 


رؤيا أمّ أيمن : 
أوَلَ رسول الله (ة) رؤيا للسيدة أمْ أيمن -كانت قد فزعت منها حين 
(1 تاريخ ابن عساكر : 97/15 ومقاتل الطالبيين :.1/8: ومجمع الزوائد 14 ونسد الغابة : ؟ / لم 


والإرشاد :04 
(؟) أصول الكاقي : 475/١‏ والاستيعاب المطبوع عل هامش الإصابة : ٠‏ / //ا5 


3 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


رأت أنّ بعض أعضائه (يَُ) ملقيّ في بيتها ‏ بولادة الحسين(98) الذي سيحل 
في بيتها صغيراً للرضاعة؛ فقد ورد عن الإمام الصادق (422) أنّه قا 

أقبل جيران َم أيمن الى رسول الله (يي) فتقالوا: يا رسول الله ! أيمن 
لم تنم البارحة من البكاء: لم تزل تبكي حتئ بت أصبحت؛ فبعث رسول الله الى أمّ 
أيمن فجاءته فقال لها: ياأمّ أيسء لا أبكن الله عينك. إن جيرانك أتوني وأخبروني أنك 
أجمعء فلا أبكئ الله عينك ما الذي أبكاك؟ قالت: يا رسول اللهء 
دأيت رؤيا عظيمة شديدة» قلم أزل أب> كي الليل أجمع؛ فقال لها 
رسول اللهضتة): : فقصّيها على رسول الله فد إن الله ورسوله أعلم؛ فقالت: تعظم علي أن 
أتكلم بهاء فقال لها: إن الرؤيا ليست علئ ما ترئ: فقصّبيها علمن رسول الله. قالت: 
في ليلتي هذهكأن بين نهاك ملقئ في بيتيء فقال لها 
رسول الله(ي) : نامت عينك يا ام أيمنء تلد فاط الحسين ينه وكا 


بعض أعضائي في بيتك1". 














الوليد المبارك : 

ووضعت ستّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ة) وليدها العظيم؛ 
وزفت البشرئ الئ الرسول (يك» قأسرع الئ دار علي والزهراء(80)» فقال 
لأسماء بنت عميس: «يا أسماء هاتي ابني»» فحملته إليه وقد لف فى خرقة 
بيضاءء فاستبشر النبي لك) وضته اليله, وأن في أذنه اليمنئ وأقام في 
اليسرئ» ثم وضعه في حجره وبكئء فقالت أسماء: فداك أبي وأمي» هم 
بكاؤك؟ قال (2إه): «من ابني هذا». قالت: إِنّهِ ولد الساعة قال (يُ): ديا أسماء! 








(1) بحار القوار: 505/40 





انشأة الإمام الحسين (:89) 3 


تقتله الفئة الباغية من بعديء لا أنالهم الله شفا. 

نم إن الرسول («ي) قال لعليَا 
علي (120): «ماكنت لأسبقك باسمه يا رسول الله» اوعاترل حرطل ميليات 
محتد(ل) حاملاً اسم الوليد من الله تعالى» وبعد أن تلقى الرسول أمر الله 
بتسمية وليده الميمونء التفت إلئ على (12)'قائلاً: «سته حسيناً». 








وفي اليوم السابع أسرع الرسول وني الى بيت الزهراء(8:8) فعقٌ 
عن سبطه الحسين كبشاًء وأمر بحلق رأسه والتصذق بزئة شعره فضّةءكما 
أمر بختنه" 

وهكذا أجرئ للحسين السبط ما أجرئ لأخيه الحسن السبط من مراسم. 


مَل بالحسين180): 

لقد تضافرت النصوص الود ةسوله الله[ ة#) بشأن الحسين 8400 
وهى تبرز المكانة الرفيعة التى يممّلها فى دنيا الرسالة والأقة. ونختار هنا عدّة 
تماذج منها للوقوف علئ عظيم منزلته: 

١-روئ‏ سلمان أنه سمع رسول الْه(ءة) يقول في الحسن 
والحسين (نئن) «اللهم إنّي أحتهما فأجتّهما وأحت من أحتهما»7. 

٠!‏ «من أحب الحسن والحسين أحبيته: ومن أحببته أحبّه الله ومن أحبه الله 








عرّ وجل أدخله الجنة» ومن أبغضهما أبغضته؛ ومن أبغضته أبغضه الله ومن أبغضه الله 


130/1 ١ إعلام الورئ بأعلام الهدئ‎ )١( 
100/1: (؟) عيرن أخبار الرضا : ؟ / 56 : إعلام الررئ‎ 
51/5 الإرشاد:‎ )©( 














04 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 





والحسين(لك) فارتدفاهء فلما رفع رأسه أل 
فلمًا انصرف أجلس هذا علئ فخذه الأيمن وهذا علئ فخذه الأيسرء ثم قال: 
«من أحبّنى فَلْيْحبَ هذين»!. 

صو مت وأنامع حيو اتن الذمو احواعينة سين سيلا 
من الأسباط »!4 ١‏ 

«الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهماء ومهما أفضل نساء 
أهل الأرض »00 


٠-«الحسن‏ والحسين سيّدا بات أهل الجنة»0. 
ابدة أمية كاتا قالبت: لما يحملت فاطمة(8) بالحسن 
) في بعض وجوهه فقال لها: «إنّك ستلدين غلاماً قد هتأنى به 






جبرئيل: فلا ترضعيه حمّن أصير اليك» قالت: فدخلت علئ فاطمة حين ولدت 
الحسن(4#) وله ثلاث ما أرضعته؛ فقلت لها: أعطينيه حتّئ 
أرضعه » فقالت: «كلا» ثم أدركتها رقة الأمهات فأرضعته؛ فلا جاء النيى 82) 


قال لها: «ماذا صنعت؟» قالت: «أدركني عليه رقة الأمهات فأرضعته» فقال: «أبئ الله 








(0 الإرشاد 8/1 
(1) الإرشاد: 98/5, وصحيح البخاري :1 / كهاء 6 فاع ليم 
() مستدرك الحاكم : 157/1 وكفاية الطالب : ؟18, وإعلام الورئ 451/١:‏ 

(4) بحار الأنوار: 15 / 571 , ومسند أحمد > 4 7 111 وصحيح الترمذي : * / مهلاح لمم 
(ه) بحارالأنوار: 191/46 » وعيون أخبار الرضا + ؟ 377 

304/8: ستن لبن ملجة :07/9 , والترمذي‎ )١( 






80, وبحار انوا : 106 3708ل 








عرُوجِلَ إِلاما أراد». 

فلمًا حملت بالحسين (6) قال لها: ديا فاطمة إنّك ستلدين غلاماً قد هتأني به 
جبرئيل فلا ترضعيه حتن أجيء اليك ولو أقمت شهرأ»؛ قالت: «أفعل ذلك»؛ وخصرج 
رسول الْه(ييُ) فى بعض وجوهه؛ فولدت فاطمة الحسين(4#4) نما أرضعته 
تحن جاه رمنول لل فتقال لهناه تافز صتمت قالت: هما [رشعو قأخدة 
فجعل لسانه في قمه فجعل الحسين يمضء حتئ قال النبي 2): ونا تحن 


إبسها حسين»!! ثم قال: «أبئ الله إلا ما بريد, هي فيك وفي ولدك»7١)‏ يعني 
الامامة. 

-١‏ إن النبئ(يَثي)كان جالساً الحسن والحسين؛ فلمّارآهما 
النبئ(5) قام لهما واستبطأ بلوغهحاالية::واتقبلهما وحملهما عن كتفيه: 
وقال: «نعم المطيٌ مطيكماء ونعم الرا كبانأتنماء.وأبوكما خير منكما»7". 





كنيته وألقابه : 

أنا كيه فهن ١‏ أزو عينلً. 

وأما ألقابه فهي : الرشيد. والوفي؛ والطب, والستّدء والزكيء والمبارك 
والتابع لمرضاة الله والدليل على ا والسبط. وأشهرها قد ها لقبه بيه 
جدّه (3) فى قوله عنه وعن أخيه : «أنهما سيّدا شباب أهل الجنة». وكذلك السبط 
القوله(202): ع اسبط من الأسباط »!2 


80 18: بحار الوا : 6 1 106 ورلجع : النلقب‎ )١( 
15: : بحار الأنوار : 4# / 0183-18 راجع : ذخائر عقبئ‎ )1( 
أعيان الشيمة :41لا‎ )0( 


5-8 ون 


3 


إن 
مراحل حياة الإمام الحسين::*) 





تنقسم حياةكل إمام من الأئمة المعصومين(84) الى قسمين متميّزين: 

الأول : من الولادة الى حين استلامه لمقاليد الإمامة والولاية المناطة إليه 
من الله والمنصوص عليها على لسان (َمنولوٌالئمَة (8ة) أنفسهم. 

والثاني : يبدأ من يوم تصديم لإدارةّ امور المسلمين والمؤمنين الى يوم 
استشهاده. 

وقد يشتم لكل قسم على عذة مراحل حسب طبيعة الظروف 
والأحداث التي تميّزكل مرحلة. 

ونحن ندرس الفترة الأولئ بجميع مراحلها وأهم أحدائها ‏ وهي فترة 
الولادة حتئ الإمامة ‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني» بينما ندرس الفترة 
الثانية بمراحلها المختافة بشكل تفصيلي في الباب الثالث. 
الأولئ من حياة الإمام الحسين (ف#)كانت 





وينبغى أن نعرف أن 
ذات أريع مراحل هي: 
١-حياته‏ فى عهد جذه(ي) وهى من السنة (4) ألئ ( )٠١‏ هجرية. 
؟-حياته فى عهد الخلفاء الثلاثة؛ وهى من السنة )1١(‏ الئ (0) هجرية. 
-حياته في عهد الدولة العلوية المباركة. أي منذ البيعة مع أبيه الئ يوم 





4 أعلام الجداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 
ا يد ع د اسه تلع 1 


استشهاده صلوات الله عليه: وهى من السنة (5”) الئ (١؟)‏ هجرية. 

4 -حياته في عهد أخيه الحسن المجتبئ (6ة) وهي عشر سنوات 
تقريبا أي من أواخر شهر رمضان سنة (40) هجرية ال بداية أو نهاية صفر 
سنة (00) هجرية حيث استشهد الحسن (42) وتصدّى هو للأمر من بعده. 

وأا الفترة الثانية من حياته وهي التي تبدأ بعد استشهاد أخيه#8ة) 
وتنتهي بامتشهاده بأرض الطفٌ يوم عاشوراء سنة ( )١١‏ هجرية؛ فهي ذات 





مرحلتين متميزقين: 

١‏ -المرحلة الأولن : مدّة حياته خلال حكم معاوية؛ حيث بقي ‏ صلوات 
الله عليه ملتزماً بالهدنة التي عقدت مع معاوية بالرغم من تخّف معاوية عن 
كل الشروط التى اشترطت عليه ,طن قبل للتهإم الحسن(80)؛ وقد جشد تمرّده 
على كل شروط الصلح بإيعاز الل الفاتلة ال الإمام الحسن (ة) ليتخّص من 
رقيب مناهض ويزيل الموائم يق كربخ :وهم الفاسق يزيد 

؟ -المرحلة الثانية : وتبدأ بفرض معاوية ابنه يزيد حاكماً متحكّماً في 
رقاب المسلمين بعد موت أبيه وسعيه لأخذ البيعة من الحسين(480) للقضاء 
علئ المعارضة التىكان قد عرف جذورها أيام أبيه. ومن هنا تبدأ نهضته التي 
كانت بركاناً تحت الرمادء فانفجرت بانفجار الفسق والفجور وظهورهما على 
مسرح القيادة وجهاز الحكم, فبدأ حركته من المدينة إلئ مكّة ثم الى العراق» 
وتؤج صبره وجهاده بدمائه الطاهرة ودماء أهل بيته وأصحابه الأصفياء التي 
قدّمها في سبيل الله تعالن . 


الإمام الحسين رخية) صن الولادة إلمن الإمامة 


الإمام الحسين(1#) في ععهد الرسول (05) 


فى حيا (02) والرسالة الاسلامية مساحة واسعة لبيت على 
وفاطمة وأبنائهما:مغ) ومعاني ودلالاتِ عميقة حيث إِنّه البيت الذي 
يحتضن الرسالة ويتحقل عبء التخلافة وكَبرّبولية صيانة الدين والأقة. 

وكان لابدّ لهذا البيت أن ينأل القضَطالأوّنئ والحظ الأوفر من فيض 
حب النبئ (#لغة) ورعايته وأبؤتة»كَلَ بع َلتْن4/57) وسعا أن يرزي شجرته 
المباركة في بيت عليَ(4#4) ويتعقهدها صباح مساء مبتاً أن مصير الأقة مرهون 
بسلامة هذا البيت وطاعة أهلهكما يتجلّئ ذلك فى قوله (يَنكُ): «إن علياً راية 








الهدئ بعدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني»07. 
وحين أشرقت الدنيا بولادة الحسين (426)؛ أخذ مكانته السامية في قلب 
النبن (يلُ) وموضعه الرفيع في حياة الرسالة. 





)١(‏ حلية الأولياء : 31//١‏ ونظم درر السمطين + 114 وتتاريخ ابن عساكر : 5 /185ح -38: ومقتل 
الخوارزمي : ١‏ / +4: وجامع الجوامع (للسيوطي) : 7 /517: ومنتخب الكتز : 7 / 197 1974: والفصول 
المهمة لابن الصباغ : 101 وتاريخ الخلفاء للسيوطي : 116 ومجمع الزوائد : 4 / 10ء وكثز الستال : 

لقاب :15/6 








٠6‏ وصحيح الترمقي : © / 16ح 20/4 وا 











3 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


وبعين الخبير البصير والمعصوم المسدد من السماء وجد النبيَ(يَب) في 
الوليد الجديد ورياً للرسالة بعد حين» ثاثراً في الأمة بعد زيغ وسكون؛ مصلحاً 
في الدين بعد انحراف واندثار, محبياً للسئّة بعد تضييع وإنكارء فراح 
النبيٍ(َي) يهّئه ويعده لحمل الرسالة الكبرئ مستعيناً في ذلك بعواطفه 
وشاعانت وف ويهدية بعلم لذ عمًا قليل سيضطع بمهام الإمامة في الرسالة 
الخاتمة بأمر الله تعالق. 

فها هوديي) يقول: «الحسن والحسين ابناي من أحتهما أحبني ومن أحبني أحبّه 
الله ومن أحّه الله أدخله الجنّة؛ ومن أبغضهما أبغضنى: ومن أبغضنى أبغضه الله ومن 
أبغضه الله أدخله النار»!0, ' ١‏ 

وهل الحب إلا مقدمة الطاعة“وقبولَإَلوَلاية؟ بل هما بعينهما في المآل. 

القدكان النبي(5) يتألم للكاله وييعفقاه في يقظته ونومه؛ يوصي 
أقه الطاهرة فاطمة صلوات أَميْلكا أ قمر ولده المبارك بكل مشاعر 
الحنان والرفق!". 

حتئ إذا درج الحسين(38) ك شرع النبيَ(و3) يلفت نظر 
الناس إليه ويهتِئ الأجواء لأن تقبل الأقة وصاية ابن النبي (يل) عليها؛ فكم 
(ول) في سجوده والحسين يعلو ظهره(#5) ليظهر للأقة حبّه 
له وكذا مكانته؛ وكم سارع الشيي يقطع خطبته ليلقف ابنه القادم نحره 
متعقراً فيرفعه معه علئ منبره!" ؟ كل ذلك ليدل علئ منزلته ودوره الخطير 
في مستقبل الأقة. 











تأنى الت 





(1) مستدرك الحاكم : 171/5 وتأريخ لبن عساكر : ترجمة الإمام الحسين (طة)؛ وإعلام الورئ :801/1 
(1) مجمع الزوائد : 11 ٠+؟:‏ وسير أعلام النبلاء : 8 / 111 وذخائر المقيئ : 115. 


(6) مسند أحمد: 704/8 وإعلام الورئ: 676/١‏ وكثز العمال: 78/07 1موصحيح الترصذي: 506/8 اح 1500/4 





الإمام الحسين (0]إ3) من الولادة الى الإمامة. 3 


وحين قدم وفد نصارئ نجران يحاجج الدبئ(46ة) في دعوته إل 
الإسلام وعقيدة التوحيد الخالص وامتنع عن قبولها رغم وضوح الحق أمر الله 
تعالئ بالمباهلة فخرج النبئ(5) إليهم ومنغه خير أهل الأرض تقوىٌ 
وصلاحاً وأعرّهم على لله مكانة ومتزلة: على وفاطمة والحسن 
والحسين (80ة). ليباهل بهم أهل الكفر والشرك وانحراف المعتقد؛ وَمُدَللاً 
بذلك ‏ في نفس الوقت على أنّهم أهل بيت النبوة وبهم تقوم الرسالة 
الإسلامية: فعطاؤهم من أجل العقيدة لا ينضب0". 

وماكان من النصارئ إذ رأوا وجوهاً مشرقة وطافحة بنور التوحيد 
والعصمة؛ إلا أن تراجعوا عن المباهلة وقبلوا بأن يعطوا الجزية عن 
بيد وهم صاغرون. 

القدكانت هذه الفعرة لقصل يحاي لحسين 0 مع جذه(ييل) من 
أهم الفترات وأروعهافي تأركيتخالإستلا م كهةافقد وطد الرسول#5)» 
فيها أركان دولته المسباركة؛ وأقامها على أساس العلم والإيمان 
وهزم جيوش الشرك؛ وهدم قواعد الإلحادء وأخذت الانتصارات الرائعة 
تترئ علئ الرسول«عَ) وأصحابه الأ 
دين الله أفواجاً. 
وفى غمرة هذه الانتصارات فوجئت الأقة بالمصاب الجلل حين 

توفي رسول الله (ملك)» فخيم الأسئ العميق علئ المسلمين وبخاصة علئ 
أهل بيته(#ة) الذين أضتتهم المأساة؛ ولسعتهم حرارة المصيبة بغياب 
شخص النبي(808). 





اء حيث أخذ الناس يدخلون في 


(1) مستد أحمد : /١‏ 186ء وصحيج مسلم :كتاب الفضائل ياب قضائل علي : ؟ / ١7؟:‏ وصحيح الترمذي : 
108014 والمستدرك علئ الصحيحين 
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ميراث النبي (يَلهٌ) لسبطيه(#ه) : 

ولمًا علمت سيّدة نساء العالمين أن لقاء أبيها برته عرّوجلٌ قريب أتت 
بابنيها الحسن والحسين(38ه) فقالت: يا رسول الله هذان إبناك فورّثهما شيئأء 
فقال(ٌ): أما الحسن فإنَ له هيبتي وسؤدديء وأمَا الحسين فإن له شجاعتي وجودي0". 
وصيّة النبئ (مَثْي) بالسبطين(490): 

ووضّئ التبئ(6) الإمام علياً برعاية سبطيه؛ وكان ذلك قبل موته بثلائة 
أيام؛ ققد قال له: سلام لله عليك أب الريحانتين: أوصيك بريحانتي من الدنياء 
فعن قليل ينهد ركناك. والله خليفتي عليَكمفليًا قبض رسول الله(2) قال علي: 
هذا أحد ركني الذي قال لي رسول [2) نلتا ماتت فاطمة(8#4) قال 5 


هذا الركن الثانى الذى قال لى رسَؤلة 90 
اني الذي قال لي رسكا 


لوعة النبيّ (يَثي) على الحسين (880): 

حضر الإمام الحسين(420) عند جذه الرسول(يَليُ) حينما كان يعاني آلام 
المرض ويقترب من لحظات الاحتضارء فلمًا رآه ضمّه الى صدره وجعل 
يقول: «مالي وليزيد؟!لابارك الله فيه.» ثم غشي عليه طويلاً فلم أفاق أخذ يوسع 
الحسين تقبيلاً وعيناه 


يدي ال عزّوجل» 7 





تفيضان بالدموع:؛ وهو يقول: «أماإنَ لي ولقاتلك موقفاً بين 


515: بحارالأثوار : 47 1 +7؟, ومناقب آل أبي طالب : ؟ / 484 ونظم درر السمطين‎ )١( 
738/86 : (؟) بحار الأنوار‎ 
؛ نقلاً عن مثير الأحزان.‎ 118/٠ : حياة الإمام الحسين (لة). باقر شريف القرشي‎ )5( 


الإمام الحسين (خِ#ُة) من الولادة الى الإمامة 3 





ن عمره الشريف (85) ابن بكترم 
بأنفسهما عليه وهما يذرفان الدموع والنبي (ييٌ) يوسعهما تقبيلاً 
أمير المؤمنين(98) أن ينحيهما عنه فأبئ(2) وقال له: «دعهما يتزودا متي 
وأتزود مهما فستصييهما بعدي إثرة»!". 

ثم اتنفت(يَن) الى عؤاده فقال لهم: قد خلّفت فيكم كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» فالمضيّع لكتاب الله كالمضيّع لسنّتي؛ والمضيّع لسنتي كالمضيّع لعترتيء إنهما لن 
يفترقا حتئ يردا علي الحوض7". 


وفي اللحظات الأخير: 





اد أبوهما 


1154/1 : مقتل الحسين للخوارزمي‎ )١( 
(1)المصدر السابق.‎ 
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الإمام الحسين (20ة) في عهد الخلفاء 


الحسين (18) في عهد أبي بكر: 

لقدكان أهل البيت (:2ة) بما فيهم الحسن والحسين (#20) مغفجوعين 
بوفاة الرسول (ي)» وألم المأساة يهيمن على قلوبهم وهم مشغولون سجهاز 
أعظم نبي عرفه التاريخ الإنساني »إذ توجهت إليهم صدمةٌ أخرى 
ضاعفت الامهم وبدّدت آمالهم الي غرسها رسول الله يلة) في 
نفوسهم ونفوس الأقة 

إنها صدمة مصادرة الخلافة وتنْحيّ#الإمام علي (420) عن مسرح القيادة 
ومصادرة المنصب الذي نصبه فيه الرسول (يَْيه) بأمر الله تعالق. 

وكانت هذه الصدمة العتيف ةبيداية لمُسايبل القلق والاضطهاد الذي 
فرضه الخط الحاكم بعد الرسول (ِيلِه) على أهل بيت الرسول (5) ؛ لتحقيق 
العزل التام والإبعاد الكامل لهم عن موقع القيادة بعد الرسول (5). 











لوعة شهادة الزهراء (92ة): 

كان لوفاة الرسول«يَيِيُْ) وقع مؤلم في روح الإمام الحسين الطاهرة» وهو 
لم يكن بعد قد أنهئ ربيعه الثامن 

وما هي إلا مذة قصيرة وإذا بالحسين(42) يُفجع باستشهاد أقه فاطمة 
بنت رسول الله بلك الصورة المأساوية بعد أن ظلّت تعاني من الظلم والقهر 
وألم اغتصاب حقّها طوال الأيا بعد أبيها(2) فكانت تنكس 
اروحه اللطيفة ؛إذكا نكما نظر الئ أمه بعد وفاة أبيها شاهدها باكية 
محزونة القلب متكسرة الخاطر. 














الإمام الحسين (222) من الولادة انئ الإمامة. 03 


وقد روي: أنّها سلام الله عليها ما زالت بعد أبيها معضبة الرأس» ناحلة 
الجسم منهدة الركن باكية العين» محترقة القلب؛ يغشئ عليها ساعة بعد ساعة» 
وتقول لولديها: أين أبوكما الذي كان يكرمكما ويحملكما مرَةٌ بعد مرّة؟ 
أين أبوكما الذيكان أش الناس شفقةً عليكماء فلا يدعكما تمشيان 
علئ الأرض؟ ولا أراء يفتح هذا الباب أبداً ولا يحملكما علئ عاتق ه كما لم 
يز يفعل بكمال". 

ودوي أن الزهراء(8#) بعد وفاة أبيها(ييْ)كانت تصطحب الحسنين 
معها الئ البقيع حيث نظل تبكي الئ المساء؛ فيأتي أمير المؤمنين (871) فيعود 
بهم الئ البيت. 

ونقل الرواة عن أسماء بنت ميدي فص استشهادها مفضّادٌ » وقد جاء 
فيها أن الحسن والحسين (يؤق) دخلا البييتبعيدا وفاة أمقهما فقالا: يا أسماء! ما 
أمنا في هذه الساعة؟! قالت: باك ركبو تاي :ليست أقكما نائمة؛ بل فارقت 
روحها الدنيا. فوقع عليها الحسن يقتلها مرة ويقول: 
روحي بدني. قالت وأقبل الحسير رجلها ويقول: يا أمّاه أنا ابنك الحسين 
كلميني قبل أن يتصدع قلبي فأموت. قالت لهما أسماء: يا ابني رسول الله!انطلقا الى 
أبيكما على فأخبراه بموت أتكماء فخرجا حنئ إذا كانا قرب المسجد رفعا 
أصواتهما بالبكاء؛ فابتدرهما جميع الصحابة: فقالوا: ما يبكيكما يا ابي 
رسولالله ؟ لا أبكئ الله أعينكما". 

وجاء في نض آخر أنه بعد أن فرغ أمير المؤمنين(20©) من تغسيل 
الزهراء(ضاة ) نادى: يا أمّ كلنوم! يا زبتب! با سكينة! يا فضّة! يا حسن! يا حسين! هلوا 























(0) بحار الأ 
(؟) المصدر السايق: 145 


0000 








اتزودوا من أممكم» فهذا الفراق» واللقاء ال 
إيناديا 


قبل الحسن والحسين(8ه) وهما 
: واحسرةٌ لاتنطفئ أبداً من فقد جنا محمد المصطفن وأمّنا فاطمة الزهراء! 
فقال أمير المؤمنين علي (#2ة):إني أشهدٌ الله أنها قد حنّت وأنّت ومدّت يديها 
وضتتهما ان صدرها ملي وإذا بهاتف من السماء ينادي: با أبا الحسن! ارفعهما فلقد أبكيا 
والله ملائكة السماوات.7١.‏ 

وذكرت أكثر الروايات أن الحسن والحسين (فثه) حضرا مراسم الصلاة 
علئ جنازة أتهما (88ة) وتولّئ غسلها وتكفينها أمير المؤمنين(38) وأخرجها 
من بيتها ومعه الحسن والحسين في الليل» وصلُوا عليها.. 0 

لقد فجع الحسين420) وخلال فترة قصيرة بحادثتين عظيمتين 
مؤلمتين: الأولئ وفاة جذه رسوله أي والثانية استشهاد والدته فاطمة 
بنت الرسول (يَي) بعدما جرئ عليتهامن:أنواع الجفاء والظلم. 

وإذا أضفنا الئ ذلك مأَاءحَطَبِبَ قوق أله أميرالمؤمنين (9) ومأساة 
إبعاده عن المسرح السياسي ليصبح جليس بيته؛ تجلّت لنا شدة المحن 
والمصائب التي أحاطت بالحسين (88) وهو في صغر سنّه . 

ولقد تعتقت مصائب الإمام الحسي: ن(4) بسبب أنواع الحصار 
المفروض من قبل خط الخلافة وقتذاك علئ أصحاب الرسول«يَفقُ) الأوفياء 
لخخطه الرسالي وعلئ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين(8#8) بشكل خاص؛ مثل 
منع الخمس وسائر الحقوق من الوصول اليهءكما تجلئ ذلك بوضوح في تأميم 
« فدك » والذي كان من أهدافه ممارسة ضغوط مالية أخرئ علئ أهل بيت 
النبي (عَل) وأبناء أمير المؤمنين (20ة) 




















005/66 بحار الأنوار:‎ )١( 
515 المصدر السايق:‎ )( 


الإمام الحسين (ي/) من الولادة انى الإمامة 3 


الحسين (#ة) في عهد عمر بن الخطاب : 

وفي عهد عمر بن الخطاب اتخذ الحصار أبعاداً أكثر خطررة: فقد ذ كر 
المؤخون أن عمر حظر علئ أصحاب الرسول(يك) الخروج من المدينة له 
7 منهء وقد طال الحظر أمير المؤمنين علي ب أبي طالب(88) حتئ 
مثّل هذا الأمر نمطا آخر من الضغوط التى مورست علئ أهل بيت الوحي 
الطافزيق 1 1 

أجل لقد أدّت هذه الممارسات القهرية والمواقف الظالمة الى إقصاء 
علي أمير المؤمنين(88)» وجعلته جليس بيته. ومن ثم تغييبه عن الميادين 
السياسية والاجتماعية حتئ صار نَح سيا ون كان الخليفة يرجع إليه في 
بعض المسائل أحياناء ولعل السببأفيّحد مبإتعاده عن المدينة؛ هو حاجته إليه 
في القضايا الت يكانت تستجد للليةإله/تكى بمقذور أحد غير علي (180) أن 
يقدّم الحلّ المقبول لها 1 

وبالحكمة السديدة والصبرالجميل كظم أمير المؤمنين(8) غفيظه 
متغاضياً عن حقّه الذي استأثر به عمر بعد أبي بكر من دون حقّ شرعي 
ولا حجة بالغة؛ وف يكل ذلك عاش الحسين(48) مع آلام أبيه8ة» ورأى 
كيفية تعامله مع الحدث؛ وهو يحمل هموم الأقة الإسلامية ويقلقه مصيرهاءإنّه 
يتذك ركي ف كان رسول الله(#5) يؤثر علتا عل ىكل من عداه ويوصي به الأمة 
المرّة بعد المزةء ولكته الآن مقصيٌّ عن مقامه؛ فماكان يملك إلا أن يكتم 
أحاسيسه ومشاعره. 1 














يروئ : أن عمر ذات يومكان يخطب على المنبر فلم يشعر إلا 
والحسين(38) قد صعد إليه وهو يهتف: «انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك»: 


3 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


وبهت عمر واستولت الحيرة عليه؛ وراح يصدّقه ويقول له: صدقت لم يكن 
لأبي منبرء وأخذه فأجلسه إلئ جنبه؛ وجعل يفحص عن أوعز إليه بذلك قائلاً 
له: من علّمك؟ فأجابه الإمام الحسين(): «ول ما علمني أحده!". 

وقدكان الحق يقضي بأن لا يكتفي عمر بالتصديق الكلامي للحسين 
من دون إعادة حقّه في فدك والخمس إليهء وإعادة حقّ والده في الخلافة إليهء 
إطاعةً له وللرسول 84 . 

ويروئ أيضاً : أن عم ركان معناً بالإمام الحسين(2#2) حتى طلب منه 
أن يأتيه إذا عرض له أمر. وقصده الحسين(84) يوماً ومعاوية عنده؛ ورأئ ابنه 
عبدالله فطلب(20) الإذن منه فلم يأذنله فرجع معه؛ والتقئ به عمر في الغد 
فقال له: ما منعك يا حسين أن تأكنئ؟ قَألالبحسين (39): «إني جنت وأنت خا 
بمعاوية فرجعت مع ابن عمر»ٍ قال علعوة أي حل من ابن عسمر» فإِنما أنبت 
انتم 10 





ماترئ في روسن الله 5 ثم أنتم 


الحسين (:18) في عهد عثمان : 

بلق الرسالة وآداب النبوة وبالفضائل السامية أطل الإمام الحسين(3#0) 
علئ مرحلة الرجولة فى العقد الثالث من العمر يعيش أجواء أبيه المحتسب 
وهو يرئ اللعبة السياسية تتلون والهدف واحد. وهر أن لا ييصل علي 48) 
وبنوه إلئ زعامة الدولة الإسلامية بل تبقئ الخلافة بعيدة عنهم؛ فهاهو ابن 
الخطاب لا يكتفي بحمل الأقة علئ ما لا تطيق من جفاء رأيه وطبعه وأخطاء 
اجتهاداته؛ حتّئ ابتلاها بالشورئ السداسيّة التى انبثقت منها خلافة عثمان. 








(0 الإصاية:1/ جسم 
(1) المصدر السابق 








الإمام الحسين (بل) من الولادة الى الإمامة 3 


ولقد وصف الإمام أمير المؤء 





) هذه المرحلة وهو الذي آثر 





ميد لي ولت سرح الخل لي الرغانة تطبر سرك 3 عل 

فصبرت وفي العين قذئ؛ وفي الحلق شجاء أرئ تراثي نهباء حتئى مضئ الأول 
لسييله» فأدل بها إلن ابن الخطاب بعده؛ فصيّرها في حوزة خشناء بغلظ كلمها وسخشن 
مسّهاء ويكثر العثار فيها فصبرت على طول المدّة وشدّة المحنة؛ حتئ إذا مضئ لسبيله 
جعلها في جماعة زعم أنّي أحدهمء فبالله وللشورئ؛ متن اعترض الريب في مع الأول منهم 
حتئ صرت أقرن إلى هذه النظائر؟!200. 

وازدادت محنة أهل البيت(/8ة) وتضاعفت مهتتهم صعوبةٌ: وهم 
يواجهون عصراً جديداً من الانحراف بالخلافة» وهو عصر يتطلّب جهوداً 
أضخم وسعياً أكبر لكي لاتضيع الأمةٍِاْربكَالِ ولكت لوناً متميزاً من المعاناة 
بغ حياة الأمة لكلامية. إن خيار رجالها من صحابة 








القاسية بدأ واضحاً يصبغ حياة 
رسول الَ«ول) يهانون ويضربونةوييفون ني الوقمإلذي تتسابق على مراكز 
الدولة شرارها من الطلقاء وأبنائهم؛ تحت ظلّ ضعف عفمان وجهله بالأمور 
أحياناً وعصبتته القبلّة الأموّة أحيانا أخرئ!"" 

وعاش الحسين(890) معاناة الأمّة وهي تنتفض علئ فساد حكم 
المظلومة لمزيح الخليقة 





عثمان فى مخاض عسيرء فتمتد الأيا 
الحا كم بقة | 

وفي خطبة الإمام علي (180) المعروفة بالشقشقيّة والتي وصف فيها محنة 
الأمّة بعولي الخلفاء الثلاثة دقة الحكم قبله تصوير دقيق لما جرئ في حكم 
عثمات بن عفَان؛ إذ قال(ية): 





: نهج البلاغة‎ )١( 
تاريخ الخلقاء: ام.‎ )1( 





7 أعلام البدلية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه''' بين نثيله!'» ومعطفه'» وقام معه بنو أييه 
.يخضمون!! مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع'*'» إلئ أن انتكث عليه فتله"): وأجهزا”" عليه 
عمله وكبت 87 به بطنته "ا 





أمعن الخليفة عثمان بن عفان فى التنكيل بالمعارضين والمندّدين 
بسياسته غير مراع حرمة أوكرامة أحدٍ من صحابة الرسول(5) الذين طالتهم 
يداهء فصب عليهم جام غضبه وبالغ في ظلمهم وإرهاقهم؛ وكان أبوذر الغفاري 
- وهو أقدم أصحاب الرسول(يل) الذين سبقوا إلى الإسلام - واحداً من 
المندّدين بسياسة عثمان والرافضين لها وقد نهاه عثمان عن ذلك قلم ينتهه 
فالتاع عثمان وضاق به ذرعاً فأيطظ ءاي الا وفي الشام أخذ أبوذر يوقظ 
الناس ويدعوهم الى الحذر من التتتاضسة الأعويّة الي كان ينتهجها معاوية 
ابن أبي سفيان والي عغمان الأمري كب الحنام- 

لقد غضب معاوية على حركة أبي ذرَ وكتب الئ عثمان يخبره يخطره 
عليهء فاستدعاه الئ المدينة؛ لكن هذا الصحابى الجليل واصل مهتة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من خطر الأموية الدخيلة علئ 





(1) ناقجاً حضنيه: رافمهماء والحضن: مايين الإبط والكاد. 
الحضن: ماين 
(؟) النثيل: الروث وقذر الدواب. 





(0) النيعة يكسر النوث ‏ :كالنبات في معناء. 
(0) انتكث عليه قتله :انتقض ١‏ 
(/) أجهز عليه: تتم قله . 

(8)كبت به: م نكبا الجواد إذا سقط بوجهه. 
(1) البطنة ‏ بالكسر-.؛ ابطر والأشر والتخمة. 


الإمام الحسين (32) من للولادة الى الإمامة. 3 


الاسلام والمسلمين؛ فرأئ عثمان أن خير وسيلة للتخلص من معارضة 
أبي ذر هى نفيه الى جهة نائية لا سكن فيهاء فأمر بإبعاده الى الربذة 
موعزا ال مروان بن الحكم بأن يمنع المسلمين من مشايعته وتوديعه: 
ولكنّ أهل الحقّ أبوا إلا مخالفة عثمان؛ فقد انطلق لتوديعه ‏ بشكل علنى - 
الإمام علي (:12) والحسنان(0قه) وعقيل وعبدالله بن جعفر وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهم. وقد نقل المؤرّخو نكلمات حكيمة وساخنة للموعين 
استنكروا خلالها الحكم العثماني الجاثر ضذه؛ وقد جاء في كلمة الإمام 
الحسين (18) ما نضّه: 

يا عماه!إنْ الله تبارك وتعالى قادر أن يفير ما قد ترىء إن الله كل بوم هو في شأنء 
وقد منعك القرم دنياهم؛ ومنعتهم دينك قا أعَالْعَمَِ منعوك, وأحوجهم الى ما منعتهم؟ 
فاسأل الله الصبر, واستعذ به من الجشع والجترّجء فإ الصثبر من الدين والكرم: ون الجشع لا 
يقدّم رزقاً والجزع لا يؤحَر أجلا" 

وبكئ أبوذر بكاءاً مزاً. فالقئ نظرة الوداع الأخسيرة علئ 
أهل البيت(/8) الذين أخلص لهم الود وأخلصوا له. وخاطبهم بقوله: 

«رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة؛ إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله (عَي)» ما لي 
بالمدينة سكن ولاشجن غيركمء إِنّي ثقلت على عثمان بالحجازكما ثقلت عل 
معاوية بالشام؛ وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرين فأفسد الناس صليهما فسرني 
الن بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلا الله والله ما أريد إلا الله صاحبأء وما أخشئن 


مع الله وحشة»!". 





)١(‏ بحار الأوار: 187 417» وراجع : مروج الذهب :717 :د 
(5) المصدر السايق 
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الإمام الحسين (280) في عهد الدولة العلوية 


اتتهئ حكم الخلفاء ا الشلاثة بمقتل عثمان» وانتهت بذلك خمسة 
وعشرون عاماء من العناء الناشئ عن إقصاء الإمام أمير السؤمنين علي بن 
أبي طالب(ف#ة) عن الحياة السياسية والاجتماعية للمسلمين. 

١‏ وقد أيقن المسلمون أن الإمام علترة) هو القائد الذي يحقّق آمالهم 
وأهدافهم ويعيد لهم كرامتهم, وأنّهم سينعمون في ظلال حكمه بالحرية 
والمساواة والعدل فأصروا علئ مبايعته بالخلافة. 

لكن وللأسف الشديد فقد جاع قزاعة الأّة هذه متأخرةٌكثيراً حيث 
أصيبت الأمة بأمراض خطي را واكيخراقنت كبيرة؛ وغابت عنها الروح 
التضحوية والقيم الإيمانية, ويَسَرَبلتَ بالأطماع والمنافع الشخصية: 
وانحدرت نحو التوجهات الفدوية الصَيفَة. من هنآ أعلن الإمام على (9#2) رفضه 
الكامل لخلافتهم قائلاً لهم: لاحاجة لي في أمركم؛ فمن اخترتم رضيت. 27 

وذلك لعلمه(8ة) بأنه من الصعب جدذاً أن يعيد الى المجتمع الأحكام 
الإسلامية التىبدّلها الخلفاء وغيّروها باجتهاداتهم الخاطتة؛ فإنه(#ة)كان 
يعرف جتداً أن المجتمع الذي نشأ على تلك الأخطاء سيقف بوجهه وسيعمل 
جاهدا علئ مناججزته والحيلولة بينه ويين تحقي مخططاته السياسية الهادفة 
الى تحقيق العدل والقضاء علئ الجور . هذا وإن أمير المؤمنين(890) ممع 
سابقته الفريدة ان الإسلام وحتكته السياسية ومؤهلاته القيادية العظيمة لم 














يستطع الوقوف بوجه الانحراف الذي سرئ الى جميع مفاصل المجتمع 


() بحار الأتوار: 3/765 


الإمام الحسين (نيِ) من الولادة الى الإمامة * 


الإسلامي؛ ولم يتمككّن من إعادة هذا المجتمع الى طريق الحقّ والعدالة 
ن والنفعيين ومن كان يحمل 
في نفسه البغض والكره لله ولرسوله؛ وقد أكّد ذلك في خطبته الشقشقية 
بقوله(180): فلمًا نهضتٌ بالأمر نكثت طائفة' ٠1‏ وهرقت'' أخرئ وفسط آخرون!""كأنهم لم 
يقول: « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في 
الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين 06 بلئ والله له لقد سنعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا 
في أعينهم وراقهم زيرجها!6. 





اللاحب» إذ وقفت فى وجهه فثات من المنا 


يسمعوا كلام الله سبحانه 





مع أبيه:0ة) في إصلاح الآمة: 

لقد بادر الإمام علن187) الخنإتميادة الحقّ إلى نصابه والعدل إلى 
سيادتهء محبياً سنة رسول كفي الأقة منتهجاً الطريز يق القويم. 
وما أسرع ما وقفت قوئ الضلال ضيد ]لاحت الإمام(اقة) في مجال الإدارة 
وفي مجال توزيع الأموال وفي مَجَالَ العذل “م في آلْقضاء وفي مجال مراعاة 
شؤون الرسالة وشؤون المسلمين! 
ولم يترد (ة) في التحرك لفضح خط النفاق والقضاء علئ الفساد واجتئاث 
جذوره لتسلم الرسالة والأمة منهء وقام هو وأهل بيته(/كة) يخرضون غمار 
الحروب دقاعاً عن إلاسلام مقتدين برسول اللْهرة) . وشارك الإمام 
الحسين (480) في جميع الحروب التي شنها المنافقون ضد الإمام علي240)» 






() قسط :جارء وأراد(طة ) ب؟ 


(؟) القصص (018: 27 
(ه) نهج البلاغة : العطية الشقشقية. 


0 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


وكان يبرز إلئ ساحة القتال بنفسه المقدّسة كلما اقتضئ الأمر وسمح له 
والده«0ة) وقد سجل المؤرّخون خطاباً للإمام الحسين(42) وججهه لأهل 
الكوفة لدئ تحركهم امن جاء فيه بعد حمد الله تعالى والثناء عليه: يا أهل 
الكوفة! أنتم الأحبّة الكرماء والشعار دون الدثارء جدّوا في إطفاء ما وتر بينكم وتسهيل ما 
توقر عليكم: ألاإنَ الحرب شرّها وريع وطعمهافظيع؛ فمن أخذ لها أهبتها واستعد لها عُدّتهاء 
ولم بألم كُلومها قبل حلولها فذاك صاحبهاء ومن عاجلها قبل أوان فرصتها واستبصار سعيه 
فيها فذاك قن أن لاينفع قومه وإن بهلك نفسهء نسأل الله بقوّته أن يدعمكم بالفيئة07". 





حرص الإمام علي (17) علئ سلامة الحسنين(:#9): 

قاتل الإمام الحسين (46) في معركة,صفي نكما قاتل في معركة الجمل؛ 
مع أن بعض الروايات أنلات بأنّ بكر المؤمنين (80ة )كان يمنع 
الحسنين (له) من النزول الى سكاحة القتال خشية أن ينقطع نسل 
رسول الله(2) إذ كان(#2) بِعوَل: [مذكواعتي هذا الفلام لا يَهُذّيء فإئني أنفش 
بهذين - يعني الحسن والحسين (20) على الموت لثلًا ينقطع بهما نسل 
رسول الله (عثة)2"1 

وجاء في نصوص أخرئ أنْ أمير المؤمنين(4#8)كان يبعث ابنه محمد 
ابن الحنفية ال ساحات القتال مات عديدة دون أن يسمح للحسنين (ليك) 
بذلك» وقد سئل ابن الحنفية عن سر ذلك فأجاب: «إِنْهما عيناه وأنا يمينه فهو 
يدفع عن عينه بيمينه»!". ويعكس هذا الجواب مدئ ماكان يحظى به 


184 /١ : شرح نهج للبلاغةء لابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) نيج البلاغة : من كلام له (ط) في بمض أيام صئين» وقد رأئ انه الحسن ييتسزع اين الحسرب. يباب 
نطب أمير ال 3 

() شرح تهج البلا 






ابن أبي الحديد : 114/1 


الإمام الحسين (نْةِ) من الولادة ال الإدامة 0 


الحسنان عند الإمام علي (490) . 

وتفيد الأخبار بأنْ الإمام الحسين (40) ظلٌ مع أبيه بعد صفّين أيضاً في 
جميع الأحداث مثل ية التحكيم ومعركة النهر وان. 

ومعلوم أن الأحداث التي عايشها الإمام الحسين مع أبيه(80)كانت 
مأساوية ومزة جدّاً وقد بلغت المأسا تها عندما تآمر الخوارج على قتل 
أسمئ نموذج للإنسان الكامل _بعد رسول اللَه«يي) أي عندما ضرب المجرم 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي إمامه أمير المؤمنين(38) علئ رأسه 
بالسيف وهو فى محراب العبادة. 








وصايا أمير المؤمنين(:38) للإمام الحسطيق [القز) 

اتدل وصايا أمير المؤمئين (لْق) للدم ألحلسين(9#) على شذّة اهتمامه به 
ومحبته له؛ وقد جاء في نهج البلاخة أن أمير المؤمنين (490) لما ضربه ابن ملجم 
-لعنه الله أوصئ للحسن والحسين بالوصية ال 





الية 

«أوصيكما بتقوئ اللهء وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تأسفا علن شيء منها رُويَ 
عنكماء وقولا بالحقٌ؛ واعملا للأجر وكونا للظالم خصماً؛ وللمظلوم عوناً. أوصيكما وجميع 
ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوئ اله ونظم أمركم وصلاح ذات يينكم؛ فإني سمعت 
جد كما(ية) يقول : «صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام» الله الله في 
الأبتام! فلا تغّوا أفواههم: ولا يضيعوا بحضرتكم. ال في جبرانكم! فإنّهم وصيّة 
نييكم» ما زال يوصي بهم حتن ظننا أنّه سيوزئهم . والله الله في القرآ يسبقكم بالعمل به 
غيركم. والله الله في الصلا: عمود دينكم. وال الله في بيت ربكم! لات 5 
نه ! ترك لم تُناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سيل الله! 
وعليكم بالتواصل والتباذلء وإيّاكم والتدابر والتقاطع؛ لا تتركوا الأمر بالمعروف والتهي 
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عن المنكر فيو عليكم شراركم: ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال: يابني 
عبد المطلب! لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قُتل مير المؤمنين. ألالا 





تقتلن بي إلا قاقلي. أنظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربةٌ بضرريةٍ؛ ولا تُسُّلوا 
بالرجل؟ 





فإنَي سمعت رسول الله(يَ) يقول : «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور»!". 
وثمة وصية أخرئ قّمة وجامعة خاضة بالإمام الحسين (44) ذ كرها ابن 
١‏ حكماً غرّاء 
ووصايا أخلاقية خالدة. وإليك نض ما رواه ابن شعبة عن الإمام علي (180): 
«يا بنيَ! أوصيك بتقوئ الله في الغنى والفقر, وكلمة الحقّ في الرضئ والغضب» 
والقصد في الغنئ والفقرء وبالعدل على الصنديّقْوالعدوء وبالعمل في النشاط والكسل» 
والرضئ عن الله في الشذة والرّخاءء أن بلاس يعد الجتّة بش ولاخير بعده النار بخيره 





وكلّ نعيم دون الجنة محقوره وكل يلاء دون ِلنَآر عافية. 


واعلم ياب 





أنه من أبصر عيب نفسه شُعَلَ عن عيب غيره؛ ومّن تعرّئ من لباس 


التقوئ لم يستتر بشيء من اللباس؛ ومّن رضي بقسم الله لم يحزن علئ ما فاته» ومن سلّ 
سيف البغي قتل به؛ ومن حفر بثرً لأخيه وقع فيه؛ ومن هنك حجاب غيره انكشفت عورات 


بيته» ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غير»؛ ومن كابد الأمور عطب؛ ومن اقتحم الغدرات 
يه ضل؛ ومن استغنئ بعقله زلّه ومن تكبّر على الناس ذل ومن خالط 
العلماء وُ قّر. ومن خائط الأنذال حُقّر. ومن سفه على الناس شُتمء ومن دخل مداخل السوء 
انهم ومن مزح استخفٌ به ومن أكثر من شيء عرف به ومن كثركلامه كثر خطؤه؛ ومن 
كت ختاوة افق حياوط وم 





غرق» ومن أعجب 






َلّ ورعه؛ ومن قلّ ورعه مات قلبه؛ ومن مات قلبه 


)١(‏ نهج البلاغة : ياب الكتب وائر 


الإمام الحسين (350) من الولادة الئ الإمامة. دا 


دخل النار. 


أي بنٍ! من نظر في عيوب الناس ورضي لنفسه بها فذاك الأحمق بعينه. ون تفكّر 





اعتبرء ومن اعتبر اعتزل» ومن اعتزل سلم؛ ومّن ترك الشهوات كان حرا ومّن ترك الحسد 
كانت له المحبة عند الناس. 

أي بُننٍ! عرّ المؤمن غناه عن الناس؛ والقناعة مال لا بنفد» ومن أكثر من ذكر الموت 
رضي من الدنيا باليسير؛ ومّن علم أنَّكلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما ينفعه . 

أي بني! العجب ممّن يخاف العقاب فلم يكفء ورجا الثواب فلم يتب ويعمل. 


أي بنئ! الفكرة تورث نوراً والغفلة ظلمة والجهالة ضلالة؛ والسعيد من وعظ بغيره» 








والأدب خبر ميراث: وحسن الخلق خير قرين« يي مع قطيعة الرحم نماء ولامع الفجور 
غنى. أي بُنيَ! العافية عشرة أجزاء نسعة|منهاإفق لمك إلا بذكر الله وواحدة فى ترك 
مجالسة السفهاء. 
عن تزيًا بمعاصي الله في المجالس أورئه الله ذلء ومن طلب العلم علم. أي 
بني! رأس العلم الرفق: وآقته الخرق؛ ومن كنوز الإيمان الصبر علئ المصائب» والعفاف 
ازينة الفقرء والشكر زبنة الغنن؛ كثرة الزيارة تورث الملالة؛ والطمأنينة قبل الخبرة ضد 
الحزم؛ وإعجاب المرء بنفسه يدل على ضعف عقله. أي بُني»كم نظرة جليت حسرة» وكم 
من كلمة سلبت نعمة. 
أي بني! لاشرف أعلن لاسلام؛ ولاكرم أعرْ من التقوئ ولا معقل أحررُ من 
الورع؛ ولا شفيع أنجح من التوبة» ولا لباس أجمل من العافية» ولا مال أذهب بالفاقة من 
الرضئ بالقوت؛ ومن اقتصر على بُلغة الكفاف تعجل الراحة 
أي بَيَ! الحرص مفتاح التعب ومطيّة النصب وداع إل التقخم في الذنوب: والشره 
جامع لمساوئ العيوب؛ وكقاك تأديبا نفسك ماكرهته من غيرك: لأخيك عليك مثل الذي 


أي 











أخفض الدعة. 











5 أعلام الهداية ‏ الإمام انحسين بن علي (ع) 


لك عليه؛ ومن توزط في الأمور بغير نظر في العواقب فقد تعرّض للنوائب؛ التدييرٌ قبل 
العمل يؤمنك الندم؛ من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأء الصبر مجن من الفاقةء 
البخل جلباب المسكنة: الحرص غلامة الفقرء وصُول تُعدم خير من جاف مكثر لكل شيع 
قوت وابن آدم قوت الموت . 

أي بن لا تؤيّس مذنباً فكم من عاكف علئ ذنبه حُتم له بخيرء وكم من مقبل عل 
عمله مُفسد في خر عمره؛ صائر الى النار. 
كم من عاص نجاء وكم هن عامل هوئء من تحرّئ الصدق خقّت عليه 
المؤنء في خلاف النفس رُسْدُهاء الساعاتُ تنتقص الأعمار ويل للباغين من أحكم 
الحاكمين وعالم ضمير المضمرين. 

يابٍ! بئس الزاد ال المعاد العذوانلَالعباد. في كلّ مجرعة شرق» وقي كل أكلة 
غصص» لن تال نعمة إلا بغراق أخرئ - 

ما أقرب الراحة من النصب» وَالبؤَْن من النعيم؛ والموت من الحياة» والسقم من 
الصحة! فطوبئ لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبّه وبفضه وأخذه وتركه وكلامه وصمنه 





وفعله وقوله وبخ بخ لعالم عمل فجدء وخاف البيات فأعدّ واستعد إن سل نصح؛ وإن 
لا صمت كلامة صواب: وسكوته من غير عن جواب. 

والويل لمن بلي بحرمان وخذلان وعصيان؛ فاستحسن لنفسه ما يكرهه من غيره» 
وأزرئ على الناس بمثل ما يأتي. 

واعلم أي بُننَ! أنه من لانت كلمته وجبت محبته. وققك الله لرشدكء وجعلك من 


أهل طاعته بقدرته إِنَه جوادكريه20. 





.)496( تحف العقول : 848 وصايا أمير المؤمنين‎ )١( 





الإمام الحسين (يْظِة ) من الولادة إلئ الإمامة 0 


الإمام الحسين مع أبيه (2 ) في لحظاته الأخيرة : 

كان آخر مانطق به أمير المؤمنين (30) هو قوله تعالى: ف لمثل هذا فليعمل 
العاملون4؛ ثم فاضت روحه الزكية: تحفّها ملائكة الرحمن: فمادت أركان 
العدل في الأرض» وانطمست معائم الدين. 
لقد مات ملاذ المظلومين والمحرومين الذي كرس جهده لإقامة دولة 
دور الإثرة والاستغلال وتقيم العدل والحقّ بين الناس. 
وقام سبطا رسول اللهري) بتجهيز أبيهما المرتضى(38) فغشّلاه 
وأدرجاه في أكفانه. وفي الهزيع الأخيو ,ليل حملاه الئ قبره في التجف 
الأشرفء وقد واروا ,كبر رمز للعدالة وَلمَ الأإنكانية المثل كما اعت رف بذلك 
خصومه. وكتب المؤرخون : أندمماورية لا بلغه مقتل الإمام علي (:4#) خسرج 
واتّخذ يوم قتله عيداً في دمشق! فقد تحمّق له مأكان يأمله؛ وتم له ماكان يصبو 
إليه من اتّخاذ الملك وسيلة لاستعباد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون!". 





1١475: حياة الإمام الحسين(346)‎ )١( 








4 أعلام البداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


الإمام الحسين في عهد أخيه الإمام الحسن 29) 


حالة الأّة قبل الصلح مع معاوية ؟ 


لم يكن تفقث 





أركان المجتمع الإسلامي -الذيكان يؤمن بأقدس رسالة 
سماوية وأعظمها وأشملها -في ظل حكم معا 
آنتّة: فقد بدأ الانحراف من يوم ال إذ 
لا يُملك الكفاءة والقدرة المطلوبة؛ وإِنّما تصدى لها من تصذئ علئ أساس 
العصبية القبلية!'. ويشهد لذلك قول أبي بكر: وُلّيت أمركم ولست بخيركم!". 

وانحدرت الأمة في واد آِدثلم مز عمر بن الخطاب في العطاء بين 
المسلمين مخالفاً سّة رسول الله (98) وكيتعاً نظاماً طبقياً جديداًء حتئ إذا 
حكم عثمان بن عفان؛ استفجل اِلفسَاد واستشرئ في جهاز الحكم والادارة» 





بن أبي سفيان وليد جهود 





زمام أمور الأقة قنكان 








حين سيطر فشاق الناس وشَرَارهم عل ىمور النأس فراحوا يعيثون فى الأقة 
فساداً كالوليد بن عقبة والحكم بن العاص وعقبة بن أبى معيط وسعيد بن 





اقتصادية جراء نهبهم لثروات الأمّة: وعطايا عثمان لهم بغير حق» وتغلغلوا في 
أجهزة الحكم: وتمكن معاوية أبي سفيان خلال ولايته علئ الشام منذ عهد 
عمر أن يُنشئ مجتمعاً وفق ما تهوئ نفسه الحاقدة علئ الإسلام والنبي (845) 








3/1: الإمامة والسياسة‎ )١( 
وتأريخ الخلفاء : إل‎ ٠١4 : (؟) علنٍ والحاكمون‎ 
</1 : والعقد الفريد : 5 / 57 , وأنساب الأشراف : 81/0 : وشرح النهج‎ ,4١ 1 تاريخ ليمقوبي : ؟‎ )( 











الإمام الحسين (عُيُةْ) من الولادة الئ الإمامة. 5 


وأهل بيته(ن» فقد دخل هو وأبوه الإسلام مقهورين موتورين يوم فتح 
مكة؛ ودخل في عداد الطلقاء: بعد أنكان قد فقد جدّه وخاله وأخاه في الصراع 
ضد الإسلام قبل فتح مكة. 

على أن طوال هذه الفترة -منذ وفاة الرسول )الى نهاية حكم عثمان 
-لم يعتن النظام الحا كم بالدعوة الإسلامية ونشرها وترسيخها في النفوس» ولم 
يسع لاجتثاث العقد والأمراض والعادات القبلية: بل كان هم الحاكمين هو 
الاندفاع في الفتوحات طمعاً في توسعة الدولة وزيادة الأموال. وقد عمل الإمام 
علتٍ بن أبي طالب(386) منذ وفاة الرسول :يي جاهداً علئ أن لا تفقد الأقة 
شخصيتها الإسلامية وحاول تقليل انحرافها ا» فكان يتدخّل ويّعِين الفئة 
الخاكمة تارةٌ باللين وأعريئ :با نجي لإلصدام المباشر معهم؛ لأجل 
استرداد حقّه الشرعي في الخلافةإمؤْيَرمْصِلِحةٍ الإسلام العاقة على ما سواه 
من المصالح7" 

القد فجعت الأقة ب بمصلحها الكبير يوم إستعهد الإسام علي 180) 5 
وانهارت بين يدي الإمام الحسن بن عليَ(8) بعد أن أنهكتها حروب 
الإصلاح ضد الناكثين والقاسطين والمارق 
والمنافقة والحاقدة علئ الإسلام إلى الوقوف في وجه الإمام علي (190) متدكرة 
لأوامر الله سبحانه ورسوله(يل) غير مبالية بمصلحة الأقة؛ بالرغم من تجسيده 
للزعامة الحقيقية التي تقود إلى منهج الحقّ والعدل الإلهي وهم يسعلمون 
بشرعيته التي اكتسيها من الرسالة والرسوا وهذا ماكان يشكل خطراً 
حقيقياً من شأنه أن يلغي وجودهم من المجتمع الإسلامي؛ ولهذاكانت 
حروب: الجمل وصفّين ثم النهروان. 














إذأسرعت القوئ النفعية 








114/1 : شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 








3 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


ورأئ الإمام الحسن (ة) أن ينهض بالأة مواصلاً مسيرة الإصلاح 
ومراجهة الانحراف: ولكنّ الجموع آثرت السلامة والركون إلى الراحة!", 
فاضطر الإمام الحسن(386) إلى الصلح والمهادنة مع معاوية ‏ وهو المتحصّن 
القويٍ في بلاد الشام -علئ شروط وعهود مهمّة: ليضمن سلامة الصفوة الخّرة 
وليبني قاعدة جماهيرية أكثر وعياً وأعمق إيماناً برسالتها 
الاسلاميةكي لا يمس المجتمع المسلم ولا ُمحق الرسالة؛ إليس السيف 
دائماً هو الفيصل في حالات التزاع؛ فربماكان للكلمة والمعاهدة أثر أب 
مرحلة خطرة؛ حيث الهدف هو صيانة الرسالة الإسلامية وحفظ الأأقة 
الإسلامية فى كل الأحوال» وليتضح دور النفاق والعداء الذي كان يقّسم به 
بنو أَميّة وماكان يُضيرهُ حكامهي الامام/ 

ولقد وقف الإمام الحسيئ]ن#ة انانب أخيه الإمام الحسن(88) 
وعايش جميع الأحداث العي رسيا أخووم وكاناعلئ اتفاق تام في الرأي 
والموقف؛ يعاضده فى توجيه الأمّة وإنقاذها بعد أن رأئكيف أن انحراف 
السقيقة تكاملت أدوار فى هذه المرحلة؛ وقد سرئ هذا الانحراف في جسد 
الأقة حنيئ غدت لا تتحقر لنهضة الإمام الحسن (380) ولا تستجيب لأوامره. 

0 0 ال لتسوبف بكل ماديّره معاوية 0 والنمائنيء 








من الآقةء 








ا ا 
ولم يكن ليخفئ علئ الإمام الحسين(4) أن المعركة - لوقدّر للإمام 
الحسن أت يدخلها مع معاوية ستكون لصالح الأخير» وستنتهي حهماً إقا بقل 





4.4: الإرشاد للمقيد‎ )١( 


الإمام الحسين (يْيِِ) من الولادة الى الإمامة. 3 


الحسن والحسين وجميع الهاشميين وخُلّص شيعتهم؛ أو ستنتهي بأسرهم؛ في 
الوقت الذي تحتاج فيه الأمّة الإسلامية 
ويناء ما تهدّم؛ إن الرسالة الإسلا. الرسالات ولابد من إنمام 
ما بناه الرسول (يل) والإمام علي بن أبي طالب (8/6). 

ومن ذلك تبن أن ما رواه بعض المؤرّخين من أن الإمام الحسين (40ة) 
كا نكارهاً لما فعله الإمام الحسن (:87) وأنّه قال له: «أنشدك الل أن لا تصدق أحدوثة 
معاوية وتكدّب أحدوثة أبيك» وأن الحسن قال له: «أسكت أنا أعلم منك»... يتبيين 
أن هذه المرويّات لا أساس لها من الصحة1". 

هذا بالاضافة الئ أن الإمام الحسين (/38)كان أبعد نظراً وأعمق غوراً في 
الأنور ومعطياتها من أفذاذ عصرء الذين قروا للحسن(8ة) مرقفه الحكيم 
الذي لم يكن هناك مجال لاختيار اموق ف سراد) وكان(98) أرفع شأناً من أن 
تخفئ عليه المصلحة التي أدركه1غيه.فيما فعله أجبوه حتئ يقف منه ذلك 
الموقف المزعوم. 

ولا يشك المعتقدون بإمامة وعصمة الإمامين الحسنين(480) في عدم 
صحة الروايات ال 











تحدّثت عن معارضة الإمام الحسين(440) لموقف أخي 
الإمام الحسن(80ة) من الصلح مع معاوية. 

فإذاكان الحسنان (#29) إمامين مفترضى الطاعة؛ كا نكل ما قامأ به هو 
محض التكليف الإلهى: وطبقاً لما أراده الله تعالى لهماء فليس ثمّة مجال لمثل 
تلك الروايات. 0 





ويشهد علئ قولنا هذا روايات معتبرة تعارض تلك الروايات غير 
الصحيحة: منها ما يلى: 














3 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


١-قال‏ أبو عبد الله الصادق (80): نحن قوم فرض الله طاعتناء وأنتم تأتقون بمن 
لايعذرالناس بجهالته20. 

١-سأل‏ رجل أبا الحسن الإمام الرضار#ة) فقال: طاعتك مفترضة؟ 
فقال: نعمء قال: مثل طاعة عليٍ بن أبي طالب(18)؟ فقال: نعم'". 

-عن أبى جعفر(24) قال: قال له حمران: جُعلت داك أرأ 





من أمر علي والحسن والحسين (80) وخروجهم وقيامهم بدين الله عرّوجل 
ونا ضييوا نى'قتل الططرا إَاهم والظفر بهم حتئ ُتلوا أو غلبوا؟ فقال 
أبرجعفر(48): يا ُمران! إنَ الله تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه 
وحتمه ثم أجراه فبتقدّم علم ذلك اليهم من رضول اله (يَلي) قام علي والحسن والحسين 
وبعلم صمت من صمت عنّا(". 

؟ - وعن عظيم أخلاق الحلتيت4اخترامه لأخيه الحسن(#0ة) قال 
الإمام محمد الباقر(9#2): ما تكلم عبد يَ اسن إعظاماً له 

قال أبو عبد الله(33): إن معاوية كتب الن الحسن بن علي صلوات الله عليهما 
أن أقدم أنت والحسين وأصحاب عليَ؛ فخرج معهم قبس بن سعد بن عبادة الأنصاري 
فقدموا الشامء فأذن لهم معاوية؛ وأعسدٌ له م الخطياء ... ثمّقال: 
با قيس! قم فبايع؛ فالتفت الى الحسين(]39) ينظر ما يأمرهء فقال: يا قيس!إنّه 
إمامي ( يعني الحسن (980) )00 














(1و ؟) أصول الكافي + /١‏ +14 باب فرض طاعة الأنّة 

() أصول الكافي : /١‏ 718-951 باب أن الأئذة(22296) لم يفعلوا ث 
وأمر منه لا يتجاوزوته. 

(4) حياة الإمام الحسين :5 / 
(6) بحار الأتوار : 44 / 30 





ولا يفعلون إلا بعهد من الله عوج 

















الإمام الحسين (ئ35) من الولادة الن الإمامة 5 


احترام الإمام الحسين (32) لبنود صلح الإمام الحسن (340): 
استشهد الإمام الحسن(2#) سنة (45) أو (50) للهجرة» ومات معاوية 





اسنة )10١(‏ للهجرة؛ وفى هذه المدةكانت الامامة و للإمام الحسين (8#4). 
ولم تجب عليه طاعة أحد لكنه(:4) ظل ملتزماً يبنود معاهدة الصاح التي 





عقدها أخوه الإمام الحسن(#4) مع معاوية: فلم يصدر عنه أي موقف ينتهك به 
ينود المعاهدة المذكورة. بل لما طاليه بعض الشيعة بالقيام والفورة علئ معاوية: 
أوصاهم بالصبر والتقية مشيراً الى التزامه بالمعاهدة» وأنّه سيكون فى حل من 
المعاهدة بموت معاوية. 


رسالة جعدة بن هبيرة إلئ الإمام اللمسكلة! (92) 

كان جعدة بن هبيرة بعن أبي وهب من أخلص الناس للإمام 
الحسين(4) وأكثرهم موذة له؛ وقد اجتمعت عنده الشيعة وأخذوا ياخون 
عليه في مراسلة الإمام للقدوم الى مصرهم الكوفة ليعلن الثورة على حكومة 
معاوية؛ فدفع جعدة رسالة إلى الإمام الحسين(880) هذا نصها: «أما بعدء فإن من 
متطلعة أنفسهم اليك» لا يعدلون با 








أحدأء وقدكانوا عرفوا 
في الحرب: وعرفوك باللين لأوليائك والغلظة على أعدائك 
0 أن تطلب هذا الأمر فاقدم عليناء فقد وطنا 







والشدة فى أمر الله 
أنفستا علئ الموت معك»!22 
فأجابه الإمام الحسين(38) بقوله: «أما أخى فإتى أرجو أن يكون الله قد 


(1) حياة الإام الحسين 039 :504/7 .س1 














3 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 
وقّقه وسدّدهء وأما أنافليس رأبي اليوم ذاك؛ فالصفوا رحمكم الله بالأرض؛ واكمنوا 
في البيوت؛ واحترسوا من الظثة ما دام معاوية حيَاء إن يُحدث الله به حدثاً وأنا حي 
كتبت اليكم برأبيء والسلام». 

يتبتين مما تقدّم أن الإمام الحسين(#0 





-انطلاقاً من مسؤ وليته الشرعية - 
اتبع أخاه الإمام الحسن (:88) في مسألة الصلح مع معاوية: وقد قبله والتزم به 
طيلة حكم معاوية؛ بل إن عشرات الشواهد تؤكّد أتّهماكانا منسجمين في 
تفكيرهما ونظرتهما إلى الأمور ومعطياتها ومتفقين ف يكل ما جرئ وتم 
التوصل اليه. 

وكما نسسبوا إلى الإمام الحتتتيين (4#6) ذلك فقد نسبوا إلى الإمام 
الحسن(38) أيضاً أنّه كان علئ لاف مم/ أببه! في كثير من مواقفه السياسية 
قبيل خلافته وخلالها. ومن الواضيم أنّالهدف من أمثال هذه المزاعم هو زرع 
الشك في نفوس الأقة بالنسبة لمكم الريَادي للإمامين الشرعيين الحسن 
والحسين(فك) بغية ايجاد الفرقة والاختلا فكي يبتعد الناس عنهما. 
استشهاد الإمام الحسن(380): 

أقام الإمام الحسن(386) بالكوفة أياماً بعد أن صالح معاوية» ثجَّ عاد 
مع أ يه الإمام الحسين(38) وجميع أهل بيت الئ المدينة» فأقام بها 
كاظماً غيظه لازماً منزله منتظراً لأمر رتّه جل اسمه'". وكما ذكرنا فإِثّ 
الإمام الحسين(328) رفض التحرّك ضد معاوية ما دام حا التزاماً بمعاهدة 
الصلح الت يكان قد عقدها أخوه الحسن (420) معه. 


(0 الإرشاد: 30/7 








الإمام الحسين () من الولادة الى الإمامة 0 





وقد اهتج الإمامان (ليه) في المدينة بالعبادة وترسيخ العقيدة الإسلامية 
في نفوس الناس و توضيح الأحكام الإسلامية للداس وإرشادهم وهدايتهم 
والعملم ن أجل تربيةجيل واع يتحمّل مسؤوليته تجاه الظلم والفساد 
والانحراف الحاصل فى مسيرة الأمة. وقى هذه الستوات العشر كما دونته 
جملة من مصادر التاريخ الإسلامي -قد حدثت عدّة مناوشا تكلامية من 
جانب الإمامين الحسن والحسين(8ه) بالنسبة لتصرفات معاوية وجملة من 
عناصر بلاطه . 
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الفصل الثانث . 
نتائج الثورة السينية 





الفصل الرابع . 
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لؤلاال 


عصر الإمام الحسين::*) 


البحث الأل: حكومة معاوية ودورها في تشويه الإسلام : 

أمسك معاوية والطغمة الفاسدةٍ*ٍِبتيلْميَة بزمام الحكم؛ وأ كملوا بذلك 
الانحراف الذي حصل من السقيقة. ميد معاوية الخلافة إلى ملك 
عضِوض مستبة» بن صرح بعاد للجمة الإسلامية:واعترف بعدم رضئ الأقّة 
به حاكماً بقوله: والله ما وليتها ‏ أي الخلافة ‏ بمحتّة علمتها منكم ولا مسزة 
بولايتي ولكن جالدتكم بسيفي 77 

ولكنّ معاوية والتيار الذي تزغمه واجه عقبةٌ كؤوداً هي تطبيق 
الإمام علي (4) لأحكام الشريعة الإسلامية بصورتها الصحيحة. مضافاً إلى أنه 





لم يترك الأقة حتئ عق العقيدة في النفوس؛ فأحبته الجماهير ‏ وخصوصاً 
أهل العراق - وكان في ذلك كحضا وق ويل لان الإسلامية ومفئداً 
عبر أيويكر عو مزه واعباز نكر أخطائه 









7١ : تأريع الخلقاء‎ )١( 
(؟) المصدر السابق‎ 


لل أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (6). 
عدم إمكان التطبيق التام للشريعة الإسلامية. ولكن الإمام علترة) قد قذّم 
النموذج الحئ للقيادة الكفوءة الواعية والمعصومة بعد الرسول«#)» فكانت 
الأقة المسلمة تتوقع قائداً كعلي بن أبي طالب 4800 . 

ولكن معاوية شرع في تشويه هذه القيم الإسلامية ومحاربة القوئ 
المتعاطفة مع أهل البيت(58ة) وهدم كل ما بناه الإمام علي (#ة) في الأمة 
الإسلامية من قيم فتفقد إرادتها ويموت ضميرها للا تكون قادرة على 
مواجهة أهواء الحكام المخالفة للدين الحنيف . لقد أعلن معاوية منذ أوَل 
خطوة أن هدفه الأساس هو استلام زمام الحكم حتّى لو أريقت من أجله دماء 
المسلمين المحزمة بكلمته المعروفة:والله ما قاتلتكم لتصلوا ولالتصوموا ولا 
التحجوا ولا لتزكواء وإنّما قاتاتكالْأْتأي عُلركي 1" 
منهج معاوية لمحاربة الإسلام 

ولابد لنا من دراسة موجزة للمخططات الشيطانية التي تبتّاها معاوية 
ومارافقها من الأحداث الجسامء فإنّها من أهح الأمناب في ثورة 
الإمام الحسين (880). 

لقدرأئ الامام8ة) ما وصل اليه حال المسلمين من الترذي عقائدياً 
وأخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 








وكا نكل هذا التردي من جرّاء السياسات التي أبعدت الأقة عن مسار 
الإسلام الأصيل من خلال ممارسات معاوية التي بلغت ذروتها في فرض يزيد 
بالقوة خليفةٌ علئ المسلمين؛ فهت -سلام الله عليه بعد هلاك معاوية ال 


11/4 : شرح تهج البلاغة‎ )١( 














عصر الإمام الحسين(826) 7 





تفجير ثورته الكبرئ 





إيقاظ النفوس وتحريك إرادة الأ 





واليك بعض معالم سياساتالجاهلية الأمرية الي تصدئ 
معاوية: 
١-سياسته‏ الاقتصادية : 

لم تكن لمعاوية أيّة سياسة اقتصادية في المال حسب المعنى المتداول 
لهذه الكلمة؛ وإنما كان تصزفه فى جباية الأموال وإنفاقها خاضعاً ترغباته 











وأهوائه: فهويهب الثراء العريض للمؤيد 
ويأخذ الأموال ويفرض الضرائب بغير حنٌ؛ وقد شاع في عصر معاوية الفقر 
والحرمان عند الأكثرية الساحقة من المنثيين: فيما تراكمت الشروات عند فئة 
قليلة راحت تتحكّم في مصير المشلهيق وشوونهم: وهذه بعض الخطوط 
الرئيسة فى سياسته الاقتصادية : 


له ويحرم معارضيه من العطاءء 








أ الحرمان الاقتصادي : 
أشاع معاوية الحرمان الاقتصادي في الأقطار التيكانت تضم الجبهة 
المعارضة له؛ مثل: 


© يشرب: 
لم ينفق معاوية على أهل يثرب أي شيء من المالء لأن فيه مكثيراً من 
الشخصيات المعارضة للأسرة الأموية والطامعة في الحكم: يقول المؤرخون: 
إن معاوية أجبرهم علئ بيع أملاكهم فاشتراها بأبخس الأثمان» وقد أرسل قيماً 
علئ أملاكه لتحصيل وار ازداتها فونعوه عتها: وقذل ونيا كدوم جتمان بن محمد 
وقالوا له: إث هذه الأموال لنا كلها في عطائناء ولم يعطنا 











44 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


درهماً حتئ مضنا الزمان ونالتنا المجاعة: فاشتراها بجزء من ماثة من ثمنهاء 
فرد عليهم حأكم المدينة بأقسئ القول وأقره!". 

وقد نصب معاوية علئ الحجاز مروان بن الحكم تارةٌ وسعيد ين العاص 
هرّة أخرئء وكان يعزل الأول وبوقي قد جهدا معاً في إذلال أهل 
المدينة وإفقارهم. 





العراق : 

فرض معاوية علئ أهل العراق عقو ات اقتصاديةٌ بصفته المركز 
ان ا 
أهل الكوفة؛ وقد سار الحكام الأمريوثا يما وية علئ هذا النهج في اضطهاد 
أهل العراق وحرماتهم!"؛ باعتبا ره لكل كبر في الخنط الواعي الذي وق 
مع أمير المؤهنين (6) 





بة يحبس العطاء والأرزاق عن 


ب -استخدام المال لتثبيت ملكه : 
ذ المال سلاحاً 





استخدم معاوية بيت المال لتثبيت ملكه وسلطانه» واد 





يمككنه من التساط علئ الأمّة فقدكان من عناصر سياسة الأمويين استخدام 
المال سلاحاً للإرهاب وأداةٌ للتقريب؛ فحرم منه فةً من الناس؛ وأغدق 
أضعاقاً مضاعفة لطائفة أخرئ ثمناً لضمائرهم وضماناً لصمتهم'؟. 

ووهب معاوية خراج مصر لعمرو بن العاص؛ وجعله طعمة له مادام 





الإمام الحسين ( لله ) : ؟ / 17 
بياة الإمام الحسين (ل) : 1 / 118 وراجع المقد القريد : 704/4 
(6) المصدر السابق : ؟ / 159 تقلع اتجاهات الشعر العربي : 51 د. محمد مصطفئ. 











عصر الإمام الحسين(376) 0 


حأ وذلك لتعاونه معه على 





أمير المؤمنين1)990”. 


اج -شراء الذعم : 
فتح معاوية باباً جديداً في سياسته الاق 





ادية وهي شراء الذمم؛ فقد 
أعلن عن ذلك بكل دناءة قائلاً: والله لأستميلن بالأموال ثقات على: ولأقشمن 
فيهم الأموال حتئ تغلب دنياي ]. 

كما روي أنه وفد عليه جماعة من أشراف العرب فأعطئ كل واحد 
منهم مائة ألف درهم؛ وأعطئ الحتات عم الفرزدق سبعين ألفأء فلمًا عملم 
الحتات بذلك رجع مغضباً الى معاوية؛ فقال له بلا خجل ولااحياء: ني اشتريت 
من القوم دينهم؛ ووكلتك الئ دينك. 

فقا الحتات: اشتر مني د 





تداك 


مله يأقمام الجائزة'". 





د-ضريبة النيروز: 

فرض معاوية علئ المسلمين ضريبة النيروز في بدعة سنها من غير 
دليل في الشريعة الاسلامية؛ ليسذ بها نفقاته؛ وبالغ في إرهاق الناس 
واضطهادهم علئ أدائهاء وقد بلغت فيما يقول المؤرخون : عثشسرة ملايين 
درهم؛ وهي من الضرائب التي يألفها المسلمون: وقد اتّخذها الحكام من يعده 
فأرغموا المسلمين على أدائهااة. 








مام الحسين (لذ) :150/5 
(1) راجع وقعة صغين لنصر بن مزاحم + 448 وشرح نهج البلاغة : 7 / 18 
(*) حياة الإمام الحسين (ظة) : 1 151-1187 

(4) المصدر السابق : ؟/161. وراجع : الحيأة الفكرية في الاملام : 17 











ل أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


: سياسة التفرقة‎ ١ 

بنئ معاوية سياسته علئ تفري قكلمة المسلمين إيماناً منه بأنَ الحكم لا 
يستقر له إلا بإشاعة العداء بين أبتاء الأقة الاسلامية: «وكانت لمعاوية حيلته 
التيكررها وأتقنها وبرع فيهاء واستخدمها مع خصومه في الدولة من 
المسلمين وغير المسلمين؛ وكان قوام تلك الحيلة: العمل الدائب علئ التفرقة 
م وإثارة اللإحن فيهمء ومنهم من 
كان من أهل بيته وذوي قرياه...كان لا يطيق أن يرئ رجلين ذوي خطر علئ 
وفاق» وكان التنافس الفطري بين ذو يالأخطار مما يعينه علئ الإيقاع بهم»0". 


أ اضطهاد الموالى : 

بالغ معاوية في اضعطهاد امَك 
شاملةً. بقول المؤرخون: إنه 25 آلآنحتَفَ بي قي وسمرة بن جندب وقال 
لهما ني رأيت هذه الحمراء قدكثرت» وأراها قد قطمت علئ السلف؛ وكائي 
أنظر الئ وثبة منهم علئ العرب والسلطان» فقد رأيت أن أقتل شطرا منهم؛ 
وأدع شطرا لإقامة السوق وعمارة الطريق!. 
ب العصبية القبلية : 

أحيئ معاوية العصبيات القبلية: وقد ظهرت فى الشعر العربي 
صور مريعة ومؤلمة من ألوان المسراع الذيكانت السلطة الأموية 
تختلقه لإشغال الناس عن التدتحل في الشؤون السياسية؛ وقال المؤّخون: 






وإلآلهيم؛ وقد رام أن يبيدهم إيادةٌ 





)6 إمام الحسين (غي) : ٠‏ / 12 عن العقاد في كتابه «مماوية في الميزان» : 54 
()) أأمقد الفريد :0/7 





عصر الإمام الحسين(890) 3 
إن معاوية عمد الئ إثارة الأحقاد القديمة ببين الأوس والخزرج محاولاً 
بذلك التقليل من أهتيتهم» ع مكانتهم أمام العالم العربي والإسلامي» 
نار الفتنة فيما بينهم حتئ 





1 سياسة البطش والجبروت : 
ساس معاوية الأقة بسياسة البطش والقمع؛ فاستهان بمقدّراتها 





وكرامتهاء وقد أعلن بعد الصلح- أنه قاتل المسلمين وسغك دماءهمكي يتأقر 
عليهم؛ وقد أدلى بتصريح عر فيه ع نكبريائه وغطرسته فقال: نحن الزمان» 
من رفعناه ارتفع؛ ومن وضعناه اتضع!". 
وسار عمّاله وولاته علن هنظ اليطة الادرة؛ فقد خاطب عتبة بن 
أبي سفيان المصرتين بقوله: فوالله لأقلسحجظوت السياط على ظهوركم. 
وجاء في خطاب لخالد الَسَوَتق في انق تكة! فإني والله ما أوني لي 
بأد يطذن جين إمامة 0 معاوية) إلاصلبته في الحرم!؟. ف 


»-الخلاعة والمجون والاستخفاف بالقيم الدينية : 





عرف معاوية بالخلاعة والمجونء يقول ابن أبى الحديد:كان 
أيام عثمان شديد الشهتك موسوماً بكل قبيح؛ و 

قليلاً؛ خوفاً منه إلا أنهكان يليس الحرير والديباج 
ضة» ويركب البغلات ذوات السروج 
الذهب ‏ وعليها جلال الديسباج والوشسي... 





٠‏ وكان في أيام 








الإمام الحسين (م) + 6 058/7 
الإمام الحسين (20ة) : 4 11-1987 والمقدالفريد :161/5 
(6) الأغاني لأبي الفرج الإصفهائي: 77/#اطيعة ييروت: 














2“ أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 
ونقل الناس عنه في كتب السيرة أنه كان يشرب الخمر في أيام عثمان 
في الشام!2. 

وروي عن عبد الله بن بريدة قوله: دخلثُ أنا وأبي علئ معاوية فأجلسنا 
على الفراش» ثم أوتينا بالطعام فأكلنا ثم أُوتينا بالشراب فشرب معاوية! ثم 
ناول أبي فقال: ماشربته منذ حرّمه رسول الله ركية)!". 

وثمة روايات عديدة تحدّثت عن أكل معاوية للرباء منها: أن معاوية 
باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله (ييي) نهئ عن مغل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال معاوية: ما أرئ به بأساً. 
فقال له أبو الدرداء: من يُعَذرُني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله وهو 
يخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأ نتدبيها. ثم قدم أبو الدرداء علئ عمر بن 
الخطّاب فذكر له ذلك ٠‏ فكتب عل ز مسار /ة : أن لاتبع ذلك إلا ملاً بمثل 





ووزناً بوزن". 

ومن مظاهر استخفاف مَعَاوَيَةابَالمَيْ الآتلامية استلحاقه زياد بن عبيد 
لوي ولاق يسنم من ذو شرعيّة, وإنْما اعتمد علئ شهادة أبي مريم 
الختار وهو مجا لاه عت كد عي رناعات يجاني 
رسول اللهعَنق): «الولد للفراش وللعاهر الحجر) 





ه-إظهار الحقد علئ النبيٍ (#يك) والعداء لأهل بيته:/89) : 
حقد معاوية علئ النب() فقد مكث في أيام خلافته أربعين جمعة 
لا يصلى عليه: وسأله يعض أصحابه عن ذلك فقال: لا يمنعني عن ذ كره إلا أن 





مام الحسين (380) :77 160-44 

(5) مستد أحمد بن حنيل : 240/78 

() سنن النساني + 17/ 0/4 

(4) راجع قصة الاستلحاق وأسبابها وآثارها في (حياة الإمام الحسن بن علي) :7 / 194 110 


عصر الإمام الحسين(890) ل 


تشمخ رجال بآنافها»7". وسمع المؤدّن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً 
رسول الله...» واندقع يقوا «لله أبوك يا ابن عبد اللهء لقدكنت عالى الهمّة؛ ما 





رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم رب العالمين!". 

وستهر معاوية جميع أجهزته للحطً من قيمة أهل البيت(30) الذين هم 
وديعة رسول الْهريييُ) حتئ استخدم أخطر الوسائل في محاربتهم وإقصائهم 
عن واقع الحياة الإسلامية؛ وكان من بين مااستخدمه في ذلك: 

١‏ تسخخير الوغاظ ليحؤّلوا القلوب عن أهل البيت(لقة). 

"-افتعال الأخبار علئ لسان النبت(22) للحط من قيمة أهل البيت(مت) 
وقد استفاد من أبي هريرة الدوسي؛ وسجرة بن جندب؛ وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شب حيث اختلقوا معارج الأحركيث علن لسان النبيئ 806). 

'-استخدم معاوية معاهد الصكليم وأجطزة الكتاتيب لتغذية التشء 
ببغض أهل البيت(280ا) وخلق ميل عطاق لكع: 


وتمادئ معاوية فى عدائه لأمير المؤمنين(4) فأعلن سبّه ولعنه في 





نواديه العامة والخاصة؛ وأوعز الئ جميع عمّاله وولاته أن يذيعوا سبّه بين 
الناس؛ وسرئ سبّ الإهام في جميع أنحاء العالم الإسلامي: وقد خطب معاوية 
في أهل الشام فقال لهم: أيَها الناسء إن رسول الله(يف) قال لي: إنّك ستلي 
الخلافة من بعدي فاختر الأرض المقدسة ‏ يعني الشام فن فيها الأبدال وقد 


اخترتكم فالعنوا أبا تراب!5. 


(01 حياة الإمام الحسين (لة) :7 / 18١‏ عن النصائح الكافية : /81 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 101/1١‏ 
(5) حياة الإمام الحسين (يْة) :؟ / +1, وشرح نهج البلاغة :511/5 





7 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


”-العنف مع شيعة أهل البيت(860) 

اضطلّهدت الشيعة أيام معاوية اضطهاداً رسميأ ومورس معهم أشدٌ 
أنواع القمع والقهر. وقد وصف الإمام محمد الباقر(اية) الإرهاب الأموي 
بقوله(48): «وقتلت شيعتنا بكل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل علئ الظتة: وكان من يُذكر 
بحبّنا والانقطاع الينا سجن أو نهب ماله أوهدمت داره»001. 

وعمد معاوية الى إبادة القوئ المفكرة والواعية من الشيعة؛ وقد ساق 
أفواجاً منهم الى ساحات الإعدام؛ من قبيل: حجر بن عدي ورشيد الهجري 
وعمرو بن الحمق الخزاعي وأونئ بن حصن 

ولم يقتصر معاوية على تنكل ة ريال الشيعة: وإنما تجاوز ظلمه الن 
نسائهم» فأشاع الذعر والإرهاب فيالعديدممهن مثل: الزرقاء بنت عدي 
وسودة بنت عمارة وأم الخير 1 

وأوعز معاوية الى جميع عمّاله بهدم دور الشيعة ومحو أسمائهم من 
الدريوان وقطع عطائهم ورزقهم»كذلك عهد الى عمّاله بعدم قبول شهادتهم في 
القضاء وغيره مبالغة في إذلالهم وتحقيرهم. 

إن انحرافات معاوية وجرائمه لا يمكن استيعابها في هذه الإشارات 
السريعة؛ وهي تتطلب كتاباً خاصاً بها لكثرتها وسعتهاء ولقدكنًا نرمي في 
الدرجة الأول من هذه الإشارات إلى التمهيد للتطرق إلى كر جريمته الكبرئ 
أت بالإمام الحسين(42) إلى إعلان ثورته؛ هذه الجريمة التي 
فرض ابنه يزيد الفاسق ولتَا للعهد. 














)١(‏ شرح نهج لبلاغة :+7 قارو 








عصر الإمام الحسين(490) 0 





لقدكانت الخلافة أيام أبى بكر وعمر وعثمان ذات مسحة إسلامية 
وكانوا يحكمون تحت شعار خلافة الرسول 86) 

على أن معاوية حينما بدأ بالسيطرة على زمام السلطة فإنّه رغم الخداع 
والتضليل الذي عرفنا شيثاً عنه لم يجترئ على تحدّي الرسول (يَلِك) ورسالته 
بشكل علني وصريح في بداية حكمه؛ إذكان يستغل المظاهر الإسلامية 
لإحكام القبضة ولتحقيق ب أبناء ال 
ومن هنا وصف معاوية بالدهاء والذكاء المغرط؛ لأئ 
إسلامياً. 

ولكن تحميله ليزيد الفاجر الْمعَك'ك بلقم على الأقة جاء هتكاً صريحاً 
للقيم الإسلامية واستهتاراً واضحاً مر فٍ المسلمين ؛ وذلك لما عرفه المسلمون 
جميعاً من أنْ الخلافة الإسلامية لَيِسَّتَ أُحَكمَا قَيِصَرَياً ولاكسروياً لينتقل 
بالوراثة » ولا يستحق هذا المنصب إلا العالم بالكتاب والسئّة » العامل بهما 
والقادر على تحقيق أهداف الرسالة الاسلامية وتطبيق أحكامها 

هذا مضافاً إلى أن فرض البيعة ليزيد على المسلمين كان جريمة كبرئ 
ذات أبعاد اجتماعية وسياسية خطيرة تنتهي بتصفية الاسلام ومحوه من على 
وجه الأرض » لولا ثورة الإمام الحسين(2ة) سبط الرسول الأعظم(ول) الحافظ 
لدين جدّه من الضياع والدمار . 

ولأجل الوقوف علئ عظمة هذه الجريمة؛ لابدّ أن نعرف أُوَلاً من هو 
يزيد؟ وما هو السبب الذي جعله غير صالح للخلافة؟ ولماذا يكون فرض 
بيعته عدواناً صريحا على الاسلام وارتداداً عنه وعودة الى الجاهلية التي 
تاهضها الاسلام؟ 


















0 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


البحث الثاني: من هو يزيد بن معاوية ؟ 

قبل الحديث عن تولي يزيد للحكم وموقف الإمام الحسين(82) من 
ذلك لاب وأن نعرف من هو يزيد في منظار الإسلام والمسلمين ؟ وما هو رأي 
الإسلام في البيت الأموي بصورة عامة ؟ 





ن في أنْ الأموتِين كانوا من 
لد أعداء الإسلام وأنكد خصومه منذ أن بزغ فجره وحتئن 


لاايشك أحد من الباحثين والمؤزة 





افر مرخة 
من مراحل حكمهم. وأنهم لم يدخلوا فيه إلا بعد أن استنفدوا جميع 
إمكاناتهم في محاربته حتى باؤوابالفشل. ولمّا دخلوا فيه مرغمين 
أخذوا يخططون لتشويه معالبظ وَإِعَنَادمَكبظاهر الجاهلية بكل أشكالها 
بأسلوب جديد وتحت ستار الإسلام 

وكان معاوي 





يرتعش جرَحَاوبِقَكآقتدفاكان يسمع النداء باسم النبي 
محمد بن عبد الله(#) ويشعر بانطلاق هذا الاسم المبارك في أجواء العالم 
الإسلامي من أعلئ المآذن ف يكل يوم 





وهكذا يره من حكّام ذلك البيت الذين اباسم 
الإسلام وهم يعملون علئ تقويضه وإبرازه علئ غير واقعه وتشويه 
قرانينه وتشريعاته ومُثله 
ويزيد بن معاوية الذي إقف الإمام الحسين (46) منه ذلك الموقف 
الخالد كان كما يصفه المؤرّخون والمحدّثون مستهتراً الى حدّ الإسراف في 
الاستهتارء وممعنا فى القحشاء والمنكرات الى حد الغلوَ فى ذلك1". 1 











41/5 سيرة الأئقة الاثتي عشر:‎ )١( 











عصر الإمام الحسين(820) 1 


ولادة يزيد ونشأته وصفاته : 

ولد يزيد سنة (0؟ أو 5؟ ه) 7" وأقه ميسون بدت بجدل الكلبية: وقد 
ذكر المؤرّخون: أن ميسون بنت بجدل الكلبية أمكنت عبد أبيها من نفسهاء 
فحملت بيزيد لعنه الله - والئ هذا أشار النسابة الكلبى بقوله : 
فإث يكن الزمان أتئ علينا ‏ بقتل التسرك والموت الوحي 








فقد قتل الدعئٌ وعبدٌكلب بأرض الطلف أولادٌ التبى 
أراد بالدعي عبيد الله بن زياد لعنه الله... ومراده بعبد كلب يزيد 5 
معاوية, لأنّه من عبد بجدل الكلبي!". 
وفيما يقصل بصفاته الجسميةا(نه تكراب ن كثير فى بدايته 
كثير اللحم عظيم الجسم وكثير الشمر مجدورتا. 


أمَا صفاته النفسية فقد وَرتََرَصَكغَاتالغدر واليفاق والطيش والاستهتار 
من سلفهء حتى قال المؤرّخون: وكان يزيد قاسياً غذاراً كأبيه» (إنذكان من 
معاوية طبعاً) ولكنه ليس داهيةًٌ مثله.كانت تنقصه القدرة علئ تغليف 
تصرفاته القاسية بستار من اللباقة الدبلوماسية الناعمة» وكانت طبيعته المنحلة 
وُلقه المنحط لا تتسزب اليها شفقة ولاعدل.كان يقتل ويعذّب نشوا للمتعة 
واللذ لي يشعر بهاء وهو ينظر الئ آلام الآخرين, وكا أبشع الرذائل» 
وها هم ندماؤه من الجنسين خخير شاهد على ذلك؛ لقدكانوا من حثالة 


المجتم © 


0105/5: )391( حياة الإمام الحسين‎ 0١ 
505 / بحار الأنوار : ؟؟‎ )( 

(6) سيرة الأئتة الائني عشر :45/5 
0000 

















14 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 
وقد نشأ يزيد عند أخواله في البادية من بن يكلاب الذي نكانوا يعتنقون 
المسيحية قبل الاسلام؛ وكان مرسل العنان مع شبابهم الماجنين فتأثّر بسلوكهم 
الئ حدٍ بعيدِء فكان يشرب معهم الخمر ويلعب معهم بالكلاب. 
ولع بزيد بالصيد: 
ومن مظاهر صفات يزيد ولعه بالصيد فكان يقضى أغلب أوقاته فيه: 
قال المؤّخون :كان يزيد بن معاوية كلفاً بالصيد لاهياً به, وكان يُلبشكلات 
الصيد الأساورٌ من الذهب والجلال المنسوجة منه. ويهب لكل كلب عبداً 





يخدمه20, 


شغفه بالقرود: 
وكان يزيد فيما أجمع عليه الْمْؤَْيظِرِبُ ‏ ولعاً بالقرود, وكان له قرد 
يجعله بين يديه ويكتيه بأبيقبتن »و يسقيه .فض لكأسه؛ ويقول: هذا شيخ من 
بني اسرائيل أصابته خطيئة فمسخ؛ وكان يحمله علئ أتان وحشية ويرسله مع 
الخيل في حلبة السباق» فحمله يوماً فسبق الخيل فسرّ بذلك وجعل يقول: 
تمشك أبا قيس بفضل زمامها فليس عليها إن سقطتٌ ضماتٌ 
فقد سبقت خيل الجماعة كلها ١‏ وخخحيل أمير المؤمنين أتانٌ 
وأرسله مرَةٌ في حلبة السباق فطرحته الريح فمات فحزن عليه حزثاً 
شديداًء وأمر بتكفينه ودفنهكما أمر أهل الشام أن يعرّوه بمصابه الأليم» وأنشاً 
راثيا لهد 
كم من كرام وقوم ذوو محافظة جاؤًا لنا ليعزوا في أبي قيس 


)١١‏ راجع الفخري لابن الطقطقى: 48 ونا 
ميت 


اليعقوبي: ؟/750؛ وتاريخ الطبري: 730/5 واليداية والنهاية: 








عصر الإمام الحسين(840) نه 


شيخ العشيرة أمضاها وأجملها على الرؤوس وفي الأعناق والريس 
لا بعد الله قيراًأنت ساكنه فيه جسمال وفيه لحية التيس!" 


وذاع بين الناس هيامه وشغفه بالقرود حتئ لقَبوه بهاء ويقول رجل من 
تنوخ هاجيأله: 
يزيد صديق القرد مل جوارنا فحت الى أرض القرود يزيد 
لأست مدلا عل ابن الأامنون فلل ارو 





إدمانه علئ الخمر: 
والظاهرة البارزة من صفات يزيد إدمانه على الخمر حتئ أسرف فى 
ذلك الئ حدٍكبيرء فلم يُرَ في وقت لاه ثيل لا يعي من فرط السكرء ومن 
شعره فى الخمر: 
أقول لصحب ضقت الخمر شيطويم ,داعي صصبابات الهسوئ يترم 
خذوا بنصيب من نعيم وَلذّةٍ “فكل وإن طال المدئ يتصرم!؟ 
وينقل المؤزخون عن عبد الله بن حنظلة الذي رج علئ يزيد يعد أن 
اصطحب وفداً من أهل المدينة الى الشام في أعقاب استشهاد الإمام 
الحسين (44) وصفه ليزيد بقوله: والله ما خرجنا علئ يزيد حتئ خفنا أن 
ثُرمئ بالحجارة من السماء, إنَه رجل ينكح الأمهات والبتات والأخوات: 
ويشرب الخمر ويدع الصلاة؛ والله لولم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله 
بلا حسناًاة. 









لإمام الحسين (865) + * / 181. نه 
أشراف :5/1 
لإمام الحسين : ؟ / 18 , تقلأعن تأريخ 


















0 أعلام للهدنية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


وقال أعضاء الوفد: قدمنا من عند رجل ليس له دين: يشرب الخمر 
وَيعَوْف بالطتايز ويامب بالكلانة8 7 7 

ونقل عن المنذر بن الزبير قوله في وصفه: والله نه ليشرب الخمرء والله 
إنّه ليسكر حتئ يدع الصلاة!". 

ووصفه أبو عمر بن حفص بقوله: ولله رأيت يزيد بن معاوية يترك 
الصلاة مسكراً... 79 
ن الكفر في وصفه للخمر في الأب ت الآنية : 
شميسة كرم بسرجها قعردتّها ومشرقها الساقي ومغربها نمي 
اذا أنزلت من دنْها في زجاجة:رحكت نفراً بين الحطيم وزمزم 
فإن حَوْمَثُ يوماً علئ دين أْمني.قتبكها على دين المسيح ابن مر ملكا 

وعنه قال المسعودي. كان يويدتتاحب طرب وجوارح وكلاب 
وقرود وفهود ومنادمة عل الشرا جلي ذا يوم على شرابه وعن يمينه 
ابن زياد وذلك بعد قل الحسين؛ فأقبا ل علن ماقه تقاله 
إسقني ث به روي مه أشي ميلّة أسق مثلها ابن زيادٍ 

أعب الس د والأانة ولتسديد مغتمي وجهادي 





قف 














ثم أمر المفثين ففتوا وغلب علئ أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله 
من الفسوقء وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمديتة؛ واستعملت الملاهي 
وأظهر الناس شرب الشراب!. 





(1) البدلية والنهاية :515/6 : للكامل لابن الأثير : 50/1 
(7) المصدر السايق 

(4) تدم المنتهن :8 

(5) مروج الذهب :؟/غة 








عصر الإمام الحسين(486) 5 


ويؤكد فى مكان آخر: وكان يسمّئ يزيد السكران الخقيرا". 

وكان ليزيد جماعة من الندماء الخليعين والماجنين يقضي معهم لياليه 
الحمراء بين الشراب والغناء «وفى طليعة ندمائه الأخطل الشاعر السو 
ل ٍِ ب 
يزيد وآل أمر الخلافة الئ عبد الملك بن مروان قربه: فكان يدخل عليه بغير 
في عنقه سلسلة ذهب؛ والخمر يقطرمن لحيته»!". 
زيد في حباةأبيه تكفي لفهم دلييل استتاع 
ن من الرضوخ لبيعة يزيد بالخلافة . 





فكانا يشريان ويسمعان الغناء: وإذا أراد السفر صحيه معه؛ ولمّا هلك 


استئذان: وعليه جبّة خنّء 
إن مطالعة || 









إن نوايا يزيد ونزعاته المنحرفة قد تجلت بشكل واضح خلال فترة 
حكمه القصيرة : حتى أنْه لم يبال بإظهان ما كف ريضمره من حقد للرسول(86) 
وماكان ينطوي عليه من إلحاد برسطالته إل )ابيط أن دنس يديه بقتل سبط 
الرسول وريحانته أبي عبدالله الختين في وهر متبلط بالقهر - على رقاب 
المسلمين باسم الرسول الأعظم (85). 








إلحاد يزيد وحقده علئ رسول الله (85) 
بالحقد علئ الرسول(يَي) والبغض له لأنّه وتره 
بأسرته يوم بدرء ولما أباد العترة الطاهرة جلس علئ أريكة الملك جذلان 





لقد أترعت نفس 


مسر ورا فقد استوفئ ثأره من النبئ (ولِه) وتمنئ حضور أشياخه ليروا كيف 
أخذ بثأرهم؛ وجعل يترنّم بأبيات عبدالله بن الزبعرئ : 
ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 





34/5: روج الذهب‎ )١( 
09: 019+ الأغاني لأبي الفرج الإصفهائي‎ )0( 


104 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 
لأملوا واستهلوا فرحاً ثمقالوايايزيدلاتشل 
قد قتلنا القرم من أشياخهم وع دناه ببدر قفاعتدل 
لعبت هاشم بالملك فلا خسبر جماء ولاوحي د 
الست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ماكان فعل!9 





بل إن يزيداً جاهر بإلحادء وكفره عندما تحرّك عبدالله بن الزيير ضده في 


مكة» فقد وججه جيشاً لإجهاض تحرّك ابن الزبير وزؤده برسالة اليه؛ ورد فيها 
البيت الآتى : 


ادع إلهك فى السماء فَإِنّنى أدعو عليك رجال عك وأشعراا؟ 





جرائم حكم يزيد: 

ذكر المؤرّخون أن يزيد ار يك تاتيل نترة حكمه القصيرة التي لم 
تتجاوز ثلاث سنين ونصف, ثلاث جواتج تروعة لم يشهد لها التأريخ نظيرا 
ان الأبة: تسج وإنما شوهت تأريخ العالم 








بحيث لم تسود تأريخ الأمويَي 





الإسلامي كذلك؛ ومن هذه الجرائم : 

١-انتهاك‏ حرمة أهل بيت الوحي بقتل الإمام الحسين السبط(#ة) ومن 
معه من أسراته وأصحابه وسبي نسائه وأطفاله وعرضهم علئ الجماهير من بلد 
الى بلد سنة (77 ه) وهم ذرية رسول الْهروَل) وملايين المسلمين تقدّسهم 
وتذكر فيهم الرسول(ِيَلة) وكل ما في الإسلام من حقّ وخير. 

١‏ -إقدامه بعد ملحمة عاشوراء على انتهاك حرمة مدينة الرسول#32) 
وقتل أهلها وإباحة أعراضهم لجيش الشام؛ لأنهم استعظموا قتل الإمام 


(1)حياة الإمام الحسين (ل) :7 / /اه1» تقلاأعن لبدلية والنهاية :017/8 
(1) مروج الذعب :0/5 








عصر الإمام الحسين(:38) ور 


الحسين (للية) وأنكروه عليه. 
"-إقدامه على حصار مكّة وتدمير الكعبة وقتل آلاف الأبريا في الحرم 
الذى جعله الله حراماً وآمناً. 


السرٌ الكامن وراء نزعات يزيد الشرّيرة : 

رجّح بعض المؤرّخين أن بعض نساطرة النصارئ تولئ تربية يزيد 
وتعليمه: فنشأ نشأةٌ سييئة ممزوجةٌ بخشونة البادية وجفاء الطبع؛ وقالوا: إنّدكان 
من آثار تربيته المسيحية أنّهكان يقرب المسيحيين ويكثر منهم في بطانته 
الخاصة؛ وبلغ من اطمئنانه إليهم أن عهد بتربية ولده الى مسيحيءكما افق 
علئ ذلك المؤرّخون!2. 


ولا يمكن أن تعلل هذه الصا نكمُم واتملقه الشد يد بالأخطل وغيره 

إلا بتربيته ذات الصبغة المسيحية. هيخاو بُعض المؤزخين والكقاب أن 
يعكل استهتار يزيد بالإسلام ومقدسآت وتكزواته” 

وَغه لوكانت لحياة البادية 





شبابه إلى أن أصبح ولياً لعهد أبيه وحأكماً من بعده. 

في حين أن العرب في حاضرتهم وباديته مكانت لهم عادات وأعراف 
كريمة قد أقرها الإسلام كالوقاء وحسن الجوار والكرم والنجدة وصون 
الأعراض وغير ذلك مما تحدّث به التأريخ عنهم؛ ولم يعرف عن يزيد شيء 
انهم استحلوا تكاح الأخوات 
والعتّاتكما حدّث التأريخ عنه. والذين ولدوا في البادية علئ النصرانية طيلة 








من ذلكءكما وأنْ التأريخ لم يحدّث عنهم ب 





)١(‏ سيرة الشتة الاثشني عشر : 48/7 ورفجع أيضاً: حباة الإمام الحسين(4) : 1 / .1١‏ عن المناقب: ا 
للقاضي تعمان المصريء وسمو المعنى في سمق قفات: 01 الملاثلي. 


ككل أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


حياتهم قبل الفتح الإسلامي وعاشوا في ظل أعرافها وعاداتها حينما دخلوا في 
الإسلام تغلبوا علئكل ما اعتادوه وألفوه عن الآباء والأجداد. 

فلابت إذن من القول بأن لذلك الانحراف الشديد والوبىء فى شخصية 
يويد وسلوكه سيباً وراء التربية والحضانة المسيحيةة 000 

الى هنا نكون قد وقفنا على صورة واضحة عن واقع شخصية يزيد 
المتحرفة عن خط الاسلام انحرافاً لا يسوغ لأيّ مسلم الانقياد لها والسكوت 
عليها ما دام الاسلام يمنع الإياحية والفسق ويدعو الى العدل والتقوى: 
وبحاول تحقيق مجتمع عامر بالتقوى؛ ويريد للمسلمين قيادة تحرص على 
تحقيق أهداف الإسلام المُثلن. 

ومن هنا كان علينا أن نطإلع يدمّة كي مواقف الإمام الحسين (48) 
باعتباره القائد الرسالي الحريص علقَمصنالالرسالة والأمّة الاسلامية وندرس 
'تخطيطه الرسالى للوتوف أمآمالاتكراف*التعائ:ألذي كان يمتد بسرعة في 
أعماق المجتمع الاسلامي آنذاك 


مواقف الإمام الحسين :2 وإنجازاته 


البحث الأول : موقفه (:*) من البيعة ليزيد 





عندما ارتفعت راية الحنّ مر فرفة كه ريوع مكة ومعلنةٌ عن انتصارها؛ 
دخل أبو سفيان ومعاوية في الإسلام وتلا الحقّد أنستعر في قلبيهما ونزعة الثأر 
من الرسول(2) وأهل بيته28ة) تكمسّ فى صدريهماء فتحؤّلا من كونهما 
كافرين ال ىكونهما مستسلِعين طَلِيعَينَ من طَلقاء ال سول (5ل). ولم يطل العهد 
حتئ حكم عثمان بن عفا ب ماكان مختبثاً فى القلب وظهر على لسان 
أبي سفيان وهو يخاطب عثمان بقوله: صارت إليك بعد تيم وعدي فأدرها 
كالكرة فإنّما هو الملك ولا أدري ما 

وخاطب أبو سفيان بني أمتّة ثانية: يا بني أميّة! تلقفرها تلقف 
الكرة» فو الذي يحاف به أبو سفيان مازلت أرجوها لكم. ولتصيرة إلن 
صبيانكم ورثة!". 

وحين أطل معاوية من نافذة السقيفة على كرسي الحكم بانت نتائج 















و 


(1) مروج الذهب 440/١:‏ : تأريخ اين عساكر :409/5 





1 أعلام اتهداية /الإمام الحسين بن علي لع 
دا ده بح شان سس اناس .| 





بكر وعمر وعثمان قد 
ملكوا قبله ولم تسمح لهم الظروف بإعادة صرح الجاهلية من جديد؛ ولا زال 
صوت الحو هادراً كل يوم بالتوحيد وبالرسالة لمحمّد بن عبدالل 855)!". 


قد لاحظ 





الانحراف واتتضحت خطورته 





كما أن الانحراف السياسي الذي ولّدته السقيفة وترتت عليه فئات من 
الأقة استثمره معاوية يما استثماره فقد احتخ علئ الناس بن أبا كر بويع 
بسدون نض سماوي أو أمر من رسول الله(#) وأنّه خالف سيرة 
رسول الله(25) إذ جعل عمر خليقةً من بعده؛ وصنع عمر ما لم يصنعه قبله 
وخالف بذلك الله ورسوله وأبا بكر. ووفق هذا المنطق فإن الأمّة وسصير 
الرسالة الإسلامية تكون العربة بيد معاوية يسوسها كيف يشاء. من هنا قر أن 
يبايع بالخلافة ليزيد!؟! من بعده. >< 

وقد خلت الساحة السياءلة لَلرَمِرِةإالْدُيُوّة بعد فتن ومصاعب أشعلها 
معاوية مستغلاً جهالة طبقات َالأمة, وم وظفاًكل الطاقات النى وقفت ضد 
الإمام علن(:44) لصالحه في مواجهة تيار الح بقيادة الإمام الحسن(390). 
واستأثر بالحكم بعد قتله للإمام الحسن(44) واستهتاره بقيم الإسلام وتعاليمه. 
وكان حاذقاً في إحكام سيطرته وملكه؛ ولكتّه لم يجرؤ لإعلان خطته 





لملك بني أميّة باستخلاف يزيد من بعده وفي الأقة من هو صاحب الخخلافة 
القرغية وفوا الإمام الحسن (لة) ومن بعده أخوه الإمام الحسين (6ة) الذيكان 
على الآمّة أن تعود لقيادته بعد افتقادها للحسن(440) . 

يضاف إلى ذلك أن أحداً من الخلفاء الشلاثة لم يوصٍ بالخلافة لولده 
من بعده. ونظراً لما كان ينطوي عليه يزيد من ضعف واستهتار ومسجون 


0١‏ مروج الذهب :17 #ا5: وشرح النهج +7 / لام8 
(؟) الامامة والسياسة 7 184/1 


مواقف الإمام الحسين (96) وإنجازاته اع 


فقد مضى معاوية بكل جد ليحبك الأمر ويدّره بطريقةٍ يخدع بها الأمة؛ بل 
يقهرها على قبول البيعة ليزيد. من هنا بادر إلى قتل الإمام الحسن السبط ريقة) 


| 
وخبار المؤمنين في خطوة أُولئ ليرفع بذلك أهم الموانع الت يكانت تحول بينه 





على أنّ أصحاب النفوس الرذيلة والمطامع الدنيوية على استعداد تنام 
لبلوغ أتفه المطامع من أي طريق كان. فقد روم نْ المغيرة بن شعية ‏ الذي 
كان واليًمن قبل معاوية علئ الكوفة -علم بأن معاوية ينوي عزله فأسرع إلى 
نسج خيوط مؤامرة جابت الويلات علئ الأمّة الإسلامية وليكون بذلك 
سمساراً يصافق علئ ما لا يملك؛ إذ همس فى أذن يزيد يميه بخلافة أبيه 
ويزيّن له الأمر ويسهّله. ورد سمو أ شانية سكن أن يكرت 
المغيرة عاملاً لتنفيذها!", فسأله مادعا ومنئ لل بهذا؟ فرة عليه المة 
أكفيك أهل الكوفة ويكفيك رآ كل :اليصيرة؛ رئيس بعد هذين الشتريق 
أحد يخالفك. وهكذا المغيرة علئ ربح عاجل لصفقة مؤجلة ورجع الى 
الكوفة بكل قؤة لِينقّذ الخطة وهو يقول: لقد وضعت رجل معاوية في غمرز 
بعيد الغاية علئ أمّة محتد!". 











افر زيلذين بيد عا الخطة الخبيئة؛ ولع لماكان يلمسه من رذائل 





تجعله غير بر صالح لزعامة الأقة. و 


0 أمّة» فم كل من مروان بن الحكم وسعيد بن 
عثمان بن عفان عنقه لذلك590. 


1505/5: الكامل في التأريخ : */ 546+ وتأريخ اليمقوبي + 7 / 154: والإمامة والسياسة‎ )١( 
(؟) الكامل في التأريخ ريم‎ 
155/19 : وتأريخ اليمقوبي‎ 186/١ : والإمامة وقسياسة‎ 84/0: 














لل أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي لع) 


وجمد معاوية رسمياً وبشكل مؤقّت خطته لأخذ البيعة ليزيد ؛ وذلك 
ليقخذ إجراءات أخرى تمقد للإعلان الرسمي وفي الفرصة المناسبة لذلك. 





يزيد: 

لمس معاوية رفض العائلة الأموية المنحرفة لحكم يزيد من بعده؛ 
فكيف بصاحب الحقٌّ الشرعيالإمام الحسن(46) ومن بعده الإمام 
الحسين  )48(‏ وعدد من أبناء الصحابة؟!1 

من هنا مضى جاذا باّخاذ سبل أخرى تتراوح بين مخادعة الأقة وبين 
قهرها بالقّة على بيعة الخليع يزيد؛ ومن تلك السبل : 

أ-استخدام الشعراء لإسباغ فضائلى على يزيد ولبيان مقدرته وإشاعة 
أمره؛ لكي تخضع الأقة لولايته!'وأوعنَ أن ولاته والخطباء في الأمصار 
لنشر تلك الفضائل المفتعلة 

ب -_بذل الأموال الطائلة وَسرَاء لمم آلْمتَارضين ممّن كان يقف ضد 
.يزيد لا بدافع العقيدة والحرص علئ الإسلام وما بدوافع شخصية وذاتية!". 


؟- أساليب معاوية لإعلان بب 


اج -استقدام وفود من وجهاء الأنصار”" ومناقشة قضية يزيد معهم 
المعرفة الرافض والمؤيّد منهم؛ ومعرفة نقاط الضعف لكي ينفذ منها إليهم. 

د -إيقاع الخلاف بين عناصر بني أميّة الطامعين في الحكمكي يضعف 
منافستهم ليزيدء فقد عزل عامله علئ يثرب سعيد بن العاص واستعمل مروان 
ابن الحكم مكانه؛ ثم عزل مروان واستعمل سعيداً!. 

ه_اغتيال الشخصيات الإسلامية البارزة والتيكانت تحظئ باحترام 
)١(‏ الأغاني : 8/ 11+ وشعراء النصرانة بعد الاسلام : 14 : لويس شيخبو اليسوعي. 


(1 و ©) الكامل في التأريخ :15 :15 
(4) تأريخ الطبري :18/4 


مواقف الإمام الحسين (320) وإنجازاته مل 


كبير في نفوس الجماهيرء فاغتال الإمام الحسن (26) وسعد بن أبي وقّاص 
وعبد الرحمن بن خالد وعيد الرحمن بن أبي بكرا. 

و-استخدام سلاح الحرمان الاقتصادي 3 يني هاشم للضغط عليهم 
وإضعاف دورهم؛ فقد حبس عنهم العطاء سنة كاملة!"؛ إذ وقفوا مع الإمام 
الحسين(48) يرفضون البيعة ليزيد. 
"1 محاولات الإمام الحسين (:14) لإيقاظ الا 

لم يخلد الإمام الحسين(4#) إلئ السكون والخمول حتئ عند إقراره 
الصلح مع معاوية؛ فقد تحرك انطلاقاً من مسؤوليّته تجاه الشريعة والأمة 
الإسلامية وبصفته وريث النبؤة - بعد أخبية الام الحسن (0ة) ‏ مراعياً ظروف 
الأمة وساعياً إلى المحافظة عليها وقد عمل الامام(8#2) في فترة حكم 
معاوية علئ تحصين الأمة كد لاتتهيان تام قيأعطاها 7 السقومات 
المعنوية القدرّ الكافيءكي تتمكن من البقاء صامدةٌ فى مواجهة المحن. وإليك 
جملة من هذه الموا الف ١‏ 








١-مواجهة‏ معاوية و, 
؟-محاولة جم عكلمة الأقة. 





*'-فضح جرائم معاوية. 
4 -استعادة حقٌ 


تذكير الأقة بمسؤ, 





(1) مقاتل الطالبتين : *1, وتأريخ الطبري : 0 / +50 وللكامل في التأريخ + 807/5 
() الكامل في التأريخ : 50/5 , والإمامة والسياسة : 1/ .7 
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مواجهةٌ معاوية وبيعة يزيد : 

أعلن الإمام الحسين(3#4) رفضه القاطع لبيعة يزيد وكذا زعماء يثرب» 
فقزر معاوية أن يسافر إلئ يغرب ليتولّئ بنفسه إقناع المعارضين؛ فاجتمع 
) وأثنئ عليه؛ وعرض بيعة أبنه 
ومتحه الألقاب الفخمة ودعاهما الئ بيعتهء فانبرئ الإمام(98) فحمد الله وأثنئ 
عليه ثم قال: 


بالإمام وعبدالله بن عباسء فأشاد بالنبي 





«أمَا بعد يا معاوية فلن يودي المادح وإن أطنب في صفة الرسول(32ةٌ) وقد فهمتُ 


ها لبست به الخلف بعد رسول ال(ءي) م بجاز الصفة؛ والتدكب عن استبلاغ النعت» 





وهيهات هيهات يا معاوبة!! فضح الطْبحٌافتقمة ألد جن» وبهرت الشمش أنوار السرجء ولقد 
فضّلت حتى أفرطت, واستائرت جتن أجَحفت؛ ومبعت حتئ بخلت, وجرت حتئ 
نجاوزت: ما بذلت لذي حقّ من اسم حفُه من تصيب» حتئ أخذ الشيطان حظه الأوفر 
ونصيبه الأكمل. 

وفهمثٌ ما ذكرته عن يزيد من اكتماله, وسياسته لأَمََ محند(يَلٌْ)» تريد أن توهم 
الناس في يزيد كأتك تصفٌ محجوباً أوتتعت غائبً. أو تخبر عمّا كان ممّا احتويته بعلم 
خاصء وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه» فخذ ليزيد فيما أخذ به من استفرائه الكلاب 
المهارشة عند التحارش» والحمام السبق لأترابهنْ؛ والقيان ذوات المعازف؛ وضروب 
الملاهي» تجده ناصراً 

ودع عنك ما تحاول, فما أغناك أن تلقئ الله بوزر هذا الخلق بأكثر ممّا أنت لاقيه! 
فوالله ما برحتَ تقدح باطلاً في جورٍ وحتقاً في ظلمٍ حتئ ملأت الأسقية؛ وما بينك وبين 
الموت إلا غنضة» فتقدم علن عمل محفوظ في يوم مشهوم؛ ولات حين مناص» ورأيتك 





مواقف الإمام الحسين (322) وإنجازاته 3 


عرّضت بنا بعد هذا الأمر. ومنعتنا عن آبائنا تراثاً ولعمر الله لقد أورثنا الرسول(282) ولادة 
وجنت لنا بما حججتم به القائم عند موت الرسول(يَيي) فأذعنَ للحجّة بذلك ورده 
الإيمان الى التصف. 

فركبتم الأعاليل وفعلتم الأفاعيل؛ وقلتم كان ويكون حتئ أتاك الأمر يا معاوية من 
طريق كان قصدها لغيرك» فهناك فاعتبروا يا ولي الأبصار. 

وذكرتٌ قيادة الرجلٍ القومَ بعهد رسول الريَلةُ) وتأميرّه له. وقد كان ذلك لعمرو 
ابن العاص يومئذ فضيلة بصحبة الرسول وببعثه له وما صار لعمرو يومئذ حتئى أنف القوم 
يا معشرّ المهاجرين لا يعمل 
عليكم بعد اليوم غيري: فكيف تحتخٌ بالمنسوخبمن فعل الرسول في أوكد الأحكام وأولاها 
بالمجتمع عليه من الصواب؟ أم كيف ضَافيجَري )تاب وحولك من يمن في صحبته: 
ويعنمد في دينه وقرابه: وتتخطاهم الو صتكبتحقتويٍ؟ تريد أن لبس الناس شيهةٌ يسعد 
بها الباقي في دنياه وتشقئ بها في آخرئلك» إن د لهو الخستران السبين» وأستغفر الله لي 


إمرته وكرهوا تقديمه وعدّوا عليه أفعاله. ففال (202) / 








وذهل معاوية من خطاب الإمام(8ة)» وضاقت عليه جميع السبل 
فقال لابن عباس: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: لعمرالل إِنّها لذرزية 
رسول الْه(يِلي) وأحد أصحاب الكساء ومن البيت المطهّر: فاسأله عمّا تريد 





00 


فإِنْ لك فى الناس مقنعاً حتئن يحكم الله بأمره وهو خيرالحا كمين 
وقد انّسم موقف الإمام الحسين(#2) مع معاوية بالشذة والصرامة» 
وأخد يدعو المسلمين علتاً الى مقاومة معاوية؛ ويحذرهم من سياسته الهذامة 


التي تحمل الدمار الئ الاسلام 





(1) حياة الإمام الحسين :5 550-6057 
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محاولة جمع كلمة الآمّة والاستجابة لحركة الجماهير : 

وأخذت الوفود تترئ على الإمام من جميع الأقطار الإسلامية وهي تع 
بالشكوئ وتستغيث به نتيجة الظلم والجور الذي حل بهاء وتطلب منه القيام 
بإنقاذها من الاضطهاد؛ ونقلت العيون فى يشرب الئ السلطة المحلية أنباء تجدّ 
الناس واختلافهم إلى الإمامز8ة) وكان الوالي مروان بن الحكم: ففزع من ذلك 
وخاف من عواقبه جدأًء فرفع مذكرة الى معاوية جاء فيها : أمَا بعد فقدكثر 
اختلاف الناس الئ الحسين, والله ني لأرئ لكم منه يوماً عصيباًل". 

واضطرب معاوية من تحر الإمام الحسين(380) فكتب اليه رسالةٌ جاء 
إنّى لم أظتها بك رغبة 
ت أسهد الكلآاس لبمجانبتهاء وبحظ نفسك تبدأء 
وبعهد الله توفي فلا تحملني عل تطيمتك والإساءة إليك؛ فإنّك متئن 
تدكرني أنكرك ومتئ تكدني 6 








بعدء فقد أنهيت إلى عنك أُموازة كانت حقّاً 















لله يأحسين في شن عصا الأمّة» 


ص 
وأن تردهم في فتنة0. 
فضح جرائم معاوية : 
كتب الإمام(ة) الى معاوية مذكرةٌ خطيرةً كانت را على رسالته 
يحمّله فيها مسؤولتِات جميع ما وقع في البلاد من سفك الدماء وفقدان الأمن 





وتعريض الأمة للأزمات. وتعدّ من أروع الوثائق الرسمية التي حفلت بذكر 
الأحداث التى صدرت من معاوية؛ وهذا نضّها: «أما بعد بلغني كتابك تذكر فيه أنه 


انتهت اليك عي أمور أنت عنها راغب وأنا بغيرها عندك جديرء وأنّ الحسنات لا يهدي لها 





(؟) المصدر السابق : 114/5 





مواقف الإمام الحسين (396) وإ. 4ل 











ولا يسدّد إليها | 


المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الجمع؛ وكذب الغاوون, ما أردت لك حرباً ولا عليك 


الله تعالى. أمّا ما ذكرت أنه رقئ اليك عني فإِنّه نما رقاه إليك الملاقون 


خلافً» وني لأخشئ الله في ترك ذلك منك؛ ومن الإعذار فيه إليك وإلئ أوليائك القاسطين 
حزب الظلمة. 

ألستَ القاتل حجر بن عدي أخاكندة وأصحابه المصلين العابدين الذين كانوا 
يتكرون الظلم؛ ويستعظمون البدع: ويأمرون بالمغروف وينهون عن المنكرء ولايخافون 
ف الله لومة لاثم؟ قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الأنمان المغلظة والموائيق 
المؤكدة» جرأةٌ على الله واستخفافاً بعهده. 

أولست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي ضح رسول الهِيَدْةُ) العيد الصالح الذي 
أبلثه العبادة فنحل جسمُه واصفر لوثه؟ فقلته لاما أمتم/ وأعطيته ما لو فهمته العصم لنزلت 
من رؤوس الجيال. 

أولست بمدّعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف. فزعقت أنه ابن 
) «الولدُ للفراش وللعاهر الحجر» فتركت سئّة رسول 
الله() تعمد وتبعت هوالك بغير هدئ من الله: ثم سلطته عل أهل الإسلام بقتلهم ويقطع 
أيديهم وأرجلهم ويسملٌ أعينهم ويصليهم على جذوع النخل؛ كأك لست من هذه 
الأمّة وليسوا 

أُوَلستَ قاتل الحضرمي الذي كتب فيه إليك زياد أنّه على دين علي كرم الك وجهده 
فكتبت إليه أن اقتل كلّ من كان علئ دين علي؟ فقتلهم ومثل بهم بأمرك؛ ودين علي هو دين 
ابن عمه(يَيي) الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه» ولولا ذلك لكان شرفك وشرف 
آبائك تجسّم الرحلتين رحلة الشتاء ورحلة الصيف. 





أبيك؟ وقد قال رسول اله 





وقلت فيما قلت: أنظر لنفسك ودينك ولأمّة محمّد(32) وائق شق عصا هذه الأمّة 
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وأن ترذهم الى فت وإني لا أعلم فسةٌ أعظم علئ هذه الأمّة من ولايتك عليهاء ولا أعظم 
لنفسى ولدينى ولأمّة محمد (يَي) أفضل من أن أجاهرك. فإنْ فعلتٌُ فإنه قربة الى اله وإن 
في ا بني واسأله توفيقه لإرشاد أمري. 
إن أنكرتك تنكرني؛ وإن أكدك تكدني: فكدني ما بدا لك» 
َي أرجو أن لا يضرّني كيدك» وأن لا يكون على أحدٍ أضرَ منه على نفسك؛ لألك قد ركبت 
جهلك وتحرّصت على نقض عهدك؛ ولعمري ما وفيت بشرط؛ ولقد نقضت عهده بقتل 
هؤلاء التفر الذين قتتهم بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق؛ فقتلتهم من غير أن 
يكونوا فاتلوا أو قُتلواء ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقَّناء مخافة أمرٍ 
العلّك إن لم تقنلهم متَ قبل أن يفعلواء أو ماتوا قبل أن يدركوا. 

فأبشر يا معاوية بالقصاصء وإنشيقى باليتهإب. واعلم أنَّ لله تعالى كتاباً لا يغادر 














إلا أحصاهاء وليس ألد يناس لأنْذك بالظتة. وقتلك أولياءه علئ التّهم؛ 
ونفيك إيَاهم من دورهم الى دارَالَْرَةَ وأجذلم الناين يبيعة ابنك الغلام الحدث؛ يشرب 
الشراب؛ ويلعب بالكلاب: ما أراك قد خسرت نفسك. وبترت دينك» وغَقَطْتٌ رعيّتنك» 
وسمعت مقالة السفيه الجاهل: وأخفت الورع التقي»01. 

ولا توجد ونيقة سياسية في ذلك العهد عرضت لعبث السلطة 
وسججلت الجرائم التي ارتكبها معاوية غير هذه الوشيقة» وهي صرخة في 
وجه الظلم والاستبداد. 


استعادة حقّ مضيّع : 
وكان معاوية ينفق أكثر أموال الدولة لتدعيم ملكهءكما كان يهب 


(1) حياة الإمام الحسين (ط): 178/7 عن الإمامة وقسياسة : ١‏ / 184 ؛ والدرجات الرفيعة : 7806 وراجع 
الفيي: 795١‏ اجر 


مواقف الإمام الصمين (35) وإنجازاته لد 


الأموال الطائلة لبني أميّة لتقوية مركزهم السياسي والاجتماعي؛ وكان الإمام 
الحسين (44) يشجب هذه السياسة» ويرئ ضرورة إنقاذ الأموال من معاوية 
الذي يفتقد حكمه لأي أساس شرعي: ولا يقوم إلا عملئ القمع والتزييف 
والإغراء. وقد اجتازت على يثرب أموال.من اليمن مرسولة الى خزينة دمشق» 
فعمد الإمام (نة) الى الاستيلاء عليها ووزعها علئ المحتاجين؛ وكتب الئن 
معاوية: «من الحسين بن علي الن معاوية بن أبي سفيان: أما بعد فإنّ عير مرت بنا من اليمن 
تحمل مالاً للا وعنبراً وطيباً اليك لتودعها خزائن دمشق وتعلّ بها بعد الل بني أبيك» 
وإنّى احتجتها اليها فأخذتهاء والسلام»217. 

فأجاب معاوية: من عبدالله معاوية:أمير المؤمنين الئ الحسين بن علي» 
سلام عليك؛ أنا بعد فإن كتابك ورذ لمأن عيراً مرت بك من الييمن 
تحمل مالا وشالاً وعتبرا وطيرا إل لوكا خزائن دمشق وال بها بعد النهل 
بني أبي؛ وإنّك احتجت اليها فأَحََتَهَاء ولم تكن جديراً بأخذها إذ نسبتها 
أن الوالى أحقٌ بالمال ثم عليه المخرج منه؛ وأيم الله لو تركت ذلك حتئ ضار 
إل لم أبغسك حفلك منهء ولكثي قد لندت يا ابن أخي أن في رأسك نزوة 
وبوقي أن يكون ذلك ذ 1 4 وأتجا. 
ولكتى والله أتخزف أذ بمن لا ينظرك فواق ناقة(". 

إن الإمام الحسين(#0) دلل بعمله على أن ليس من حقٌ الخدليقة غير 
ل عي أن 93 زف في أموال الم لمين: وأر 
الشرعي؛ والحاكم الشرعي هو الإمام الحسين( 








زماني» فأعرف لك قدرك وأتجاوز عن ذلك» 









من حقوق الحاكم 


نفسه الذي ينفق أموال بيت 
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المال وفق المعايير الإسلامية. وقد أكد (#2ة) فى رسالته على أنه لا يعترف 
رسمياً بخلافة معاوية؛ إذ لم يصفه بأمير المؤمني نكماكان يصفه 
الآخرون. ومن هنا حاول معاوية الالنفاف علئ موقف الإمام(ية) فوصف 
نفسه في رسالته الجوابية بأمير المؤمنين ووالي المسلمين ولكنه فشل في 
محاولته تلك؛ فقد بات موقف الإمام الحسين(36) معياراً إسلامياً وملاكاً فارقاً 
وفاصلاً بين الصواب والخطأ للمسلمين جميعاً على مدئ التأريخ؛ في حين لم 
يعر المسلمون لموقف معاوية أي اهتمام ولم يعتبروه سوئ أنه تشويه 
للحقيقة وتضليل للرأي العام. 

لقدكان موقف الإمامزلية) هذا إشارة واضحة للاعتراض علئ تصرّفات 
وحكم معاوية والمطالبة بسيادة الحوهوالعك لالإلهي. 





تذكير الأمة بمسؤوليّتها: 


عقد الإمام#2ة) في مكة مؤتمراً سياسياً عاقاً دعا فيه جمهوراً غفيراً 





مئن شهد موسم الحج من المهاجرين والأنصار والتابعين وغيرهم من سائر 
المسلمين؛ فانبرئ(48) خطيباً قيهم: وتحدّث عما ألم بعترة النبي للة) 
وشيعتهم من المحن والإحن التي صبّها عليهم معاوية: وما اتخذه من 
الإجراءات المشدّدة في إخفاء فضائلهم؛ وستر ما أثر عن الرسول) في 
حقّهم: وألزم الحاضرين بإذاعة ذلك بين المسلمين» وفيما يلي ما فاه 
سليم بن قيس عن هذا المؤتمر ونض خطاب الإمام(ية) حيث قال: ولمّا كان 
قبل موت معاوية بسنة حجّ الحسين بن علي و بد الله بن عباس وعيدالل 
جعفرء فجمع الحسين بني هاشم ونساءهم ومواليهم ومن حج من الأنصار متن 











بن 








مواقف الإمام الحسين (26) وإنجازاته نذا 


يعرفهم الحسين وأهل بيته؛ ثم أرسل رسلاً وقال لهم: لا تدعوا أحداً حجّ العام 
من أصحاب رسول اللهرية) المعروفين بالصلاح والنسك إلا اجمعوهم لي» 
فاجتمع اليه بمنئ أكثر من سبعمائة رجل وهم في سرادق؛ عاقتهم من 
التابعين» ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبي(25) فقام فيهم خطيباً 
فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «أما بعد. فإنَ هذا الطاغية ‏ يعني معاوية _قد فعل بنا 
وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم؛ وإني أربد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت 
فصدّقوني, وإنكذبتٌ فكذبوني: اسمعوا مقالتي واكتموا قولي: ثم ارجعوا الى أمصاركم 
وقبائلكم فمن أمنتم من الناس: ووثقتم به فادعوهم الن ما تعلمون: فإنّي أخاف أن يندرس 
هذا الحقّ ويذهبء والله متمَ نوره ولوكره الكافزَون». 

قال الراوي : فما ترك الحسلن تثهقاً مُهاأنزل الله فيهم إلا تلاه وفشره» 
ولاشيثاً مما قاله رسول الله (علِ) في أبيه وأخيه وأقه وفي نفسه وأهل بيته إلا 
رواء؛ وف يكل ذلك يقول أصحابه: اَّمم فد سمعنا وشهدناء وما 
ناشدهم (98) أن قال: 

«أنشدكم الل أتعلمون أنّ عل بن أبي طالب كان أخا رسول الله حمين آخئ بين 
أصحابه فآخئ بينه وبين نفسه؛ وقال: أنت أخي وأنا أخولك في الدنيا والآخرة؟ قالوا: الهم 
نعم» قال: أنشدكم هل تعلمون أن رسول الله اشترئ موضع مسجده ومنازله فابتناه ثم ابتئ 
فيه عشرة منازل تسعة له وجعل عاشرها في وسلها لأبي: ثم سدّكلٌ باب شارع الى المسجد 
غير بابه؟ فتكلم في ذلك من تكلّم؛ فقال: ما أنا سددتُ أبوابكم وفتحت بابه؛ ولكن الله 
أمرني بسدّ أبوابكم وفتح بابه» ثم نهئ الناس أن يناموا في المسجد غيره؛ وكان بجنب في 
المسجد ومنزله في منزل رسول الله» فولد لرسول الله وله فيه أولاد: قالوا: اللَهمَ نعمء قال: 
أفتعلمون أنّ عمر بن الخطاب حرص على كوة قدر عينه يدعها في متزله الى المسجد فأيئ 
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عليه؛ ثم خطب فقال:إنَ اله أمرني أن أبني مسجداً طاهراً لا بسكنه غبري وغير أخي وبنيه؟ 
قالوا: الهم نعم؛ قال: أنشدكم الله أتعلمون أ. رسول الله قال في غزوة تبوك: أنت مني 
بمنزلة هارون من موسئ؛ وأنت ولي كل مؤمن بعدي؟ قالوا: اللّهمّ نعم: قال: أنشدكم الله 
أتعلمون أن رسول الله يثيُ) حين دعا النصارئ من أهل نجران الئ المباهلة لم يأت إلا به 
نعمء قال: أتشدكم الله أتعلمون أن رسول الله دفع اليه 
اللواءيوم خيبر, ثم قال: لأدفعه إل رجل يحبّه الله ورسوله وبحب الله ورسوله كرّار غير 
فرَاره يفتحها الله على بديه؟ قالو!: اللّهمّ نعم قال: أتعلمون أن رسول الله (802) بعئه 
ببراءة وقال: لا يبلغ عي إلا أنا أو رجل مني؟ قالوا: اللَّهمّ نعم. قال 

أتعلمون أنّ رسول الله لم تنزل به سمط إلا قدّمه لها ثقةٌ به وأله لم يدعه باسمه 
قط إلا يقول با أخي ؟ قالوا: الَهم نملم: قالة؟ 

أتعلمون أن رسول الله قضئ بينه ويس جعفر وزيد فقال: ياعليَ أنت متي وأنا منك 
وأنت ولي كلّ مؤمن بعدي؟ قالوا: أللهم نكم. آل 

أتعلمون أنه كانت له من رسول الله (ع) كل يوم خلوة؛ وكلّ ليلة دخلةء إذا سأله 
أعطاه» وإذا سكت أبداء؟ قالوا: اللَهمّ نعم.قال : 

أتعلمون أن رسول الله فضّله على جعفر وحمزة حين قال لفاطمة (826): زوّجتك خير 
أهل بيتي أقدمهم سلماً وأعظمهم حلماً وأكثرهم علما؟ قالوا: اللَهم نعم. قال : 

أتعلمون أنّ رسول الله (2) قال: أنا سيّد ولد آدم؛ وأخي علي سيّد العرب» 
وفاطمة سيّدة نساء أهل الجئة؟ والحسن والحسين ابناي سيّدا شباب أهل الجنة» قالوا: 
الهم نعم. قال : 

أتعلمون أن رسول الله (يَييِ) أمره بغسله؛ وأخبره أن جبرئيل يعينه عليه؟ قالوا: 
اللّهمَ نعم. قال : 





وبصاحبته وابنيه؟ قالوا 














مواقف الإمام الحسين (31) وإنجازاته 1 





أتعلمون أن رسول الله (يَي) قال في آخر خطبةٍ خطيها:أتها التاس!إني تركتٌ فيكم 
الثقلين كتاب الله وأهل بيتي فتمشكوا بهما لن تضلّوا؟ قالوا: اللّهمَ نعم. 

فلم يدع () شيئاً أنزله الله في علي بن أبي طالب خاصة وفي أهل بيته 
من القرآن ولا على لسان نبيّه إلا ناشدهم فيه فيقرل الصحابة: الهم نعم قد 
سمعناه» ويقول التابعي: الهم قد حدّثنيه من أثق به فلان وفلان. 

ثم ناشدهم أنه قد سمعوه يقول: من زعم أنه يحبني وببغض علا فق كذب» 
ليس يحتني وهو يبغض علي فقال له قائل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قاا 
وأنا منه» من أحبّه فقد أحبني ومن أحتني فقد أحب الله ومن أبفضه فقد أبغضني: ومن 
أبفضني فقد أبفض اله؟ فقائوا: لهم نعم» قد بنتمعناء؛ وتفر قوا علئ ذلك!". 





موت معاوية : 
لقدكان موت معاوية ب نبي نكن في بسنة يتين من الهجرة!". 
واستقبل معاوية الموت غير مطمئن؛ فكان يتوجّع ويظهر الجزع 

علئ ما اقترفه من الإسراف في سفك دماء المسلمين ونهب أموالهم؛ وقد 


وافاه الأجل فى دمشق محروماً عن رؤية ولده الذي اغتصب له الخلافة 
وحمله على رقاب المسلمين: وكان يزيد فيما يقول المؤا 
عن أبيه ‏ في أثناء وفاته ‏ برحلات الصيد وغارقاً ني منريذات السكر 


ونغمة العيدان!5. 





رَخون مشنرلاً 
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البحث الثاني: حكومة يزيد ونهضة الإمام الحسين (2ة) 


بدايات النهضة : 
ذكرنا أنَ الإمام الحسين (4#2) وبالرغم من معارضته الشديدة لحكم 
معاوية بن أبي سفيان ‏ والتي نقلنا صوراً عديدةٌ منها رفض التحوّك لخلع 
معاوية؛ التزاماً منه بالعهد الذي وقّعه أخوه الإمام الحسن(#ة) مع معاوية. 
وقد سجل المؤرخون هذا الموقف المبدئي للإمام الحسين (41) فقالوا: 
لما مات الحسن(496) تحر كت الشيعة بالعراق؛ وكتبوا الئ الحسين (4#0) 
في خلع معاوية والبيعة له فامتنع عِلتقيّةبوذكر أن بينه وبين معاوية عهداً 
وعقداً لا يجوز له نقضه حتئ تمصي الِمُدَهُ قدا مات معاوية نظر فى ذلك!". 
من هنا كان معلوماً لشيعته وللجّهاز الحا كم أيضً أن موت معاوية يعني 
بلنسبة للإمام الحسين 1800 )أنه في حل من أي اتزام؛ ومن ثم فإلهمسيطلق 
نورته علئ نظام الحكم الغاشم الذي استلمه يزيد الفاسق» لذلككان الإمام 
الحسين (88ة) يمقل الهاجس الأكير للطغمة الحاكمة 





رسالة يزيد الئ حاكم المدين 





كتب فور موت أبيه الى الوليد بن 
أبي سفيان ‏ وكان والياً علئ المدينة من قِتَل معاوية أن يأخذ علئ 
الحسين (:38) بالبيعة له ولا يرخص له فى التأحر عن ذلك!". وذكرت مصادر 





() الإرشاد: 9/7 
(1) المصدر السايق 


مواقف الإمام الحسين (3522) وإنجازاته. 1 
تأر 
وعبدالله بن الزيير قخذهما بالبيعة» فإن 
برأسيهما وخذ الناس بالبيعة؛ فمن امتنع ذ 


أخرئ أنه جاء ف في الرسالة:إذا أتاككتابي هذا فأحضر الحسين بن عل 
فاضرب أعناقهما وابعث إلى 


الحكمل". 











الوليد يستشير مروان بن الحكم : 

حار الوليد في أمره؛ إذ يعرف أن الإمام الحسين(1#0) لا يبايع ليزيد 
مهما كانت النتائج؛ فرأئ أنّه في حاجة فى مشورة مروان بن الحكم عميد 
الأسرة الأموية فبعث إليه؛ فأشار مروان علئ الوليد قائلً له إبعث اليهم!" في 
هذه الساعة فتدعوهم الئ البيعة والدخول في طاعة يزيد فإن فعلوا قبلت ذلك 
منهم؛ وإن أبوا قدمهم واضرب أعناقهم فب لبأ ريدروا بموت معاوية؛ فإنهم إن 
علموا ذلك وث ب كل رجل منهم فأظهر آَلْعْلافٌُ دعا الئ نفسه. فعند ذلك 
أخاف أن يأتيك من قبلهم ما لاقل كيدو الإعيد ارين عمر فإنه لا ينازع في 
هذا الأمر أحدأء مع أثني أعلم أن الحسين بن علي لايجيبك الئ بيعة يزيد» ولا 
يرئ له عليه طاعة. ووالله لوكنت في موضعك لم أرا اجع الحسين بكلمة واحدة 

حتئ أضرب رقبتهكاثناً فى ذلك ماكان0". 

وعظم ذلك علئ الوليد وهو أكثر بني أمية حدكةٌ, فقال لمروان: ياليت 
الوليد لم يولد ولم يك شيتاً مذكوراً:ة. 

فسخر منه مروان وراح يندّد به قائلاً: لا تجزع مما قلت لك؛ فإثّ 






: 000 عم 
2 1 


(4) المعدر السايق :181/1 
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آل أبي تراب هم الأعداء من قديم الدهر'”: ونهره الوليد فقال له: ويحك يا 
مروان إعزب ع نكلامك هذا وأحسن القول في ابن فاطمة فإلّه بقية النبوة!". 
واتّفق رأيهما على استدعاء الإمام(##8) وعرض الأمر عليه لمعرفة 


موقفه من السلطة. 





الإمام (81ة) في مجلس الوليد : 

أرسل الوليد إلى الحسين(4#0)يدعوه إليه ليلا فجاءه الرسول وهو في 
المسجد ولم يكن قد شاع موت معاوية بين الناس؛ وجال في خاطر 
الحسين (38) أنّ الوليد قد استدعاه ليخبره بذلك ويأخذ منه البيعة إلى الحاكم 
الجديد بناءً علئ الأوامر التي جاءتة مي الشام؛ فاستدعئ الحسين مواليه 
وإخوته وبني عمومته وأخبرهم بأد الوالل قد استدعاه اليه وأضاف: إِنَي لا 
آمن أن يكلفني بأمر لا أحيئةعلهه!. 

وقال الإما(8ة) لمواليه بعد أن أمرهم بحمل السلاح: «كونوا معي فإذا 
دخلت اليه فاجلسوا علئ الباب فإن سمعتم صوني قد علا فادخلوا عليه»(2). 

ودخل الإمام(#ة) علئ الوليد فرأئ مروان عنده وكانت بينهما قطيعة» 
فقال(480): «الصلةُ خير من القطيعة؛ والصلح خير من الفساد, وقد آن لكما أن تجتمعاء 
أصلح الله ذات بيتكما»!*' ثمنعئ اليه الوليد معاوية»فاسترجع الإمام الحسين (##) 








() حياة إلامام الحسين(490) 501717 

() المصدر السايق. 

(©) إعلام الورئ :1/ 456 , وروضة اواعطين : 19 ومق 
()) الإرشادي بجر 

(ه) حياة الإمام الحسين(359) : ؟ / 104. 





أبي مخنف : 17: وتذكرة الخواص : 571 





مواقف الإمام الحسين (مكة ) وإنجازاته لهذا 
ثم قرأ علي هكتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة منه له فقال الحسين (340): 
«إتي لا أرا تقنع ببيعتي ليزيد سا حتئ أبايعه جهراً» 

فقال الوا أجل: فقال الحسين (38): «فتصبح وترئ رأيك في ذلك»؛ فقال 
له الوليد: انصرف علئ اسم الله تعالى حتئ تأتينا مع جماعة الناس؛ فقال له 
مروان: والله لثن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لا قدرت منه علئ مثلها أبداً 
حتئن تكثر القتلئ بينكم وبينه؛ إحبس الرجل فلا يخرج من عندك حتئ يبايع 
أو تضرب عنقه. فوثب الحسين (#4ة) عند ذلك وقال:«أنت ابن الزرقاء تقتلني أم 





هو؟!كذبت والله وأثمت». وخرج يمشي ومعه مواليه حتئ تئ منزله. 

فقال مروان للوليد: عصيتنى. لا.والله لا يمكنك مثلها من نفسه أبداً 
فقال له الوليد: ويح غيرك يا مرواب! إن اختبركت لي التي فيها هلاك ديني. والله 
ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس نزت عنه من ما مال لديا وملكها واتي 











وثمّة روايات أفادت بأن النة 
مروان: حتى أعلن(44) رأيه لمروان بصراحة قائلاً: «إنًا أ نيك ال رامال 
الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة» بنا فتح الله وبنا ختم؛ ويزيد رجل فاسق شارب 
الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق» ومثلي لا يبابع مثله؛ ولكن نصبح وتصبحون 
وننظروا 


اش قد اعتتدم, بن الإنا نز وني 





أحقٌّ بالخلافة واليبعة»!2. 


(0 الإرشاد : 5 / 8# 74 
(1) مقتل الحسين للمقرّم : 144 وإعلام الورئ 488/٠١‏ 
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الإمام (380) مع مروان : 

والتقى الإمام الحسين(40) في أثناء الطريق بمروان بن الحكم في 
صبيحة تلك الليلة التي أعلن فيها رفضه لبيعة يزيد فبادره مروان قائلاً ني 
ناصح قأطمني كرشة ا فقمال الإمام(8ة) : «وما ذاك يا مروان؟». 








ني آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد فإلّه خير لك في دينك 
ودنياك. فردّ عليه العام لق ببليغ منطقه قائلاً: «على الإملام السلام إذ قد بليت 
الأمّة براع مثل يزيد... سمعت جدّي رسول الْ(يَلة) بقول : الخلافة محرّمة على آل 
أبي سفيان وعلى الطلقاء وأبناء الطلقاء فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنهء فوالله 


لفد رآه أهل المدينة على منبر جذّي فلم الفعلو] مكمركا بهو( 


حركة الإمام988) في الليلة الثائية : 

ذكر المؤرّخون أن الإمام الحسين(396) أقام في منزله تلك الليلة وهي 
ليلة السبت لثلاث بقين من رجب سنة ستين من الهجرة؛ واشتفل الوليد بن 
عتتبة بمراسلة ابن الزبير في ال وامتناعه عليهم؛ وخرج ابن الزبير من 
ليلته عن المدينة متوجهاً الى مكة؛ فلما أصبح الوليد سرح في أثره الرجال 
فبعث راكباً من موالي بني أ مي في ثمانين راكباً فطلبوه ولم يدركوه فرجعواء 
فلما كان آخر نهار يوم السبت بعث الرجال الئ الحسين(18) ليحضر فيبايع 
الوليد ليزيد بن معاوية؛ فقال لهم الحسين(228): اصبحوا ثم ترون ونرئ. 
فكوا تلك الليلة عته ولم يلحوا عليه. 











(1) الفتوح لابن أعثم : © / 11 ومقتل الحسين 





184 /١ : اللخوارزمي‎ 


مواقف الإمام الحسين (32) وإنجازاته ليل 





فخرج(48) من تحت ليلته وهي ليلة الأحد ليوميز 
متوجهاً نحو مكة ومعه ينوه وبنو أخيه وإخوته وجل أهل 
الحنفية ‏ رسمة لش عيه ‏ فإنّه لمّأ علم عزمه علئ الخروج عن المدينة لم يدرٍ أين 








إلا محمداينن 





يتوجّهء فقال له: يا أخي أنت أحبّ الناس الى وأعرّهم على ولست أدآخر 
النصيحة لأحدٍ من الخلق إلا لك وأنت أحق بهاء تنخ ببيعتك عن يزيد بن 
معاوية وعن الأمصار ما استطعت» ثم ابعث رسلك الى الناس فادعهم الئ 





نفسك فإن بايعك الناس وبايعوا لك حمدت الله على ذلك وإن اجتمع الناس 
علئ غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولاعقلك ولاتذهب به مروتك 
ولا فضلك. إنى أخاف عليك أن تدخل.مصراً من هذه الأمصار فيختلف 
الناس بينهم؛ فنمنهم طائفة معلا وبح عليك؛ فيقتتلوا نتكون لأول 
الأستة غرضاًء فإذا خير هذ الأحةكلهائنساً وأباً وأقاً أضيمها دما 
وأذلها أهلد 

فقال له الحسين(4#) : فأين أذهب يا أخى؟ قال: انزل مكة فإن 
اطمأنت بك الدار بها فسبيل ذلك, وإن (ثَيَتَ بك)!7 لحقت بالرمال وشعف 
ان بلد حتئ تنظر الئ ما يصير أمر الناس إليه؛ فإنّك 
أصوب ما تكون رأياً حين تستقبل الأمر استقبالاً 

فال الإمامر#ة) : ديا أخي» قد نصحت وأشفقتَ وأرجو أن يكون رأيك سديداً 
موققأ»”". فسار الحسين (48) الئ مكة وهو يقرأ «فخرج منهاخا 
نتجني من القوم الظالمين 516 








الجبال وخرجت من بلد 











(0 أي لم تجد بها تطمكن عليها. انظر لسان المرب : ٠5/18‏ 7مادة ثبأ. 
() الإرشاد :60/7 


(#القصص (50:08 


لهذا أعلام الهداية / الإمام الحسين بنعلي (ع) 


وصايا الإمام الحسين(20): 

القدكتب الإمام(#ة) قبل خروجه من المدينة عدّة وصاياء منها: وصية 
الأخيه هذا نضّها: «هذا ما أوصئ به الحسين بن 
الحسين 


عنده؛ وأنّ الجنة حق والنار حق» والساعة 1: 


إلى أخيه محمد بن الحنفية؛ أن 








أن لا إله لاله وحده لاا شريك له؛ وأنّ محمداً عبده ورسوله جاء بالحق من 





لاريب فيهاء وأنَ الله يبعث من في القبورء 
وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالمًء وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمَة 
جديء أُريد أن آمر بالمعروف وأنهن عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي 
طالب. فمن قبلني بقبول الح فالله أولى بالحن .ومن ردٌ علي هذا أصبر حتئ يقضي الله بيني 
وبين القوم وهو خير الحاكمين»!01. 

ومنها: وصيته لأم المؤمتيَ كم :تقتة حيث أوصاها بما يرتبط 
بإمامة الإمام من بعده. روي أله كينا َوَة تق التخلروج من المدينة أتته 
أم سلمة (رضي الله عنها) فقالت: يا بتي لا تحزئي بخروجك إلى العراق» فإقي 
سمعت جدَّك يقول: يقتل ولدي الحسين(8#4) بأرض العراق فى أرض يقال 
لها كربلا. تقال لها: ديا أمه وأنا وال أعلم ذلك؛ وأني مقتول لا محالة؛ وليس لي من 
فيهء وأعرف من بقتلني» وأعرف البقعة التي 
أدش فيهاء وإثي أعرث من يقتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي» وإن أردت يا أمَاه أريك 
حفر ني و-شجعي ». 

ثم أشار الى جه ةكربلاء» فانخفضت الأرض حتئ أرأها مضجعه ومدفته 
وموضع عسكره وموقفه ومشهده؛ فعند ذلك بككت م سلمة بكاءً شديداً 


هذا بده 





والله لأعرف اليوم الذي 


15 : مقعل الحسين للمقزم‎ )١( 





مواقف الإمام الحسين (126) وإنجازاته دنا 


وسلّمت أمره إلى الله. 
قال لها: «ياأمّاه قد شاء الله عرّوجِلٌ أن يراني مقنولاً مذبوحاً ظلماً وعدوانا وقد 





.ين» وأطفالي مذبوحين مظلومين مأسورين 
مقيّدين» وهم يستغيئون فلا يجدون ناصراً ولا معينأ». 


شاء أن يرئ حرمي ورهطي ونسائي مشرّ: 


وفي رواية أخرئ : قالت أُمْ سلمة : وعندي تربة دفعها اليّ جدّك في 
قارورة: فقال: «والل إنّي مقتولكذلك؛ وإن م أخرج إلى العراق بتعلوني أيضأ» ثم أخذ 
تربةٌ فجعلها في قارورة وأعطاها إيَاهاء وقال: «اجعليها مع قارورة جدّي فإذا فاضتا 
دما فاعلمي أني قد قتلت»217 






وروى الطوسي عن الحسين بن ميد عن حمّاد بن عيسى عن 
ربعى بن عبد الله عن الفضيل بن بِلٍأْريَفال:إل) أبو جعفر(4#0): «لما توجه 
الحسين(48) الئ العراق ودفع إلى أمتسلعَةنووْج النب(6ة) الوصية والكتب 
وغير ذلك قال لها: «إذا أتاك أكبر لذي قَآدَقدئ1ليةت كذ دفعت اليك»» فلمًا قتل 
الحسين (38) أتئ علي بن الحسين(26) أم سلمة فدفعت اليكل شيء أعطاها 
الحسين 3008 
وروى علي بن يونس العاملي في كتاب الصراط المستقيم النض عل 
الحسين (0 )في حديث ثم قال: وكتب الحسين (38) وصيّته وأودعها 
0 
زين العابد ين (20ة)!". 

















4:8 : بحار الأنوئر : 4 / 1900» والعوقم + 799 +18 وينابيع المودة‎ )١( 
شديدا‎ 
114/8 : حديث 158 واثبات الهداة‎ ١118 الغيية للطوسي:‎ )1( 















نكل أعلام اتهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


توجّه الإمام الى مكة : 

قال المؤرّخون :إن الإمام الحسين(8) عندما تتوججه إلى مككة لزم 
الطريق الأعظم؛ فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق الأعظمكما فعل ابن 
الزبي ركي لا يلحقك الطلب: فقال: لا والله لا أفارقه حتئ يقضى الله ماهو 
قاض !". ولما دخل الإمام الحسين(#20) مكة كان دخوله إيَاها ليلة الجمعة 





لثلاث مضين من شعبان دخلها وهو يقرأ فإ ولما توتجه تلقاء مدين قال عسى ري أن 
يهد يني سواء السييل 1(6. 

ثم نزلها فأقبل أهلها يختلفرنآلتومن كان بها من المعتمرين وأهل 
الآفاق» وابن الزبير بها قد لزم جانب#الكعبة وهو قائم يصلي عندها ويطوف» 
ويأتي الحسين(84) فيمن يأتيهء فياه اليومين المتواليين ويأتيه بين كل 
يومين مرة؛ وهو أثقل خلق الله عل ابن الزبير» قد عرف أن أهل الحجاز 
لا يبايعونه مادام الحسين(6ة) في البلد وأنْ الحسين (8#0) أطوع في الناس منه 
وأجل5. 





الفتوح : 14/6 » ويتاليع الموقة :4:5 الإرشاد للقيد :20/8 
()القصس (75:00 
(©) الإرشاد :2577 ويحار الأنوار : 14/ )جا 





مواقف الإمام الحسين (52) وإنجازات 1 


البحث الثالث: أسباب ودوافع الثورة 


نه من الصعب أن نقف علئ جميع الأسباب لثورةٍ امت في عمق 
الزمن» ولا زالت تتنبض بالدفق والحيوتّة مثيرة في النفوس روح الإباء 
والتضحية؛ وتأخذ بيد الثائرين علئ مز الزمن بالاستمرار في طريق الحقّ 
وبذل النفس والنفيس ليلوغ الأهداف السامية: إنّها الشورة ألني أحيت 
الرسالة الإسلامية بعد أنكادت تضيع وسط أهواء ورغبات الحكام 
الفاسدين» وأثارت فى الأمّة الإسلامية الوعى حتّى صارت تطالب بإعادة الحقّ 
الن أهله وموضعه. . : 

إن أفضل ما نستخلص من أسياب. ودوافع الشورة الحسينية هي 
التصوص المأثورة عن الحسيّنالمائر دف وكذايآثار الشورة:؛ الى جانب 
معرفتنا بشخصيته(6) فها هو الحسين(##) يخاطب جيش الحرّ بسن يزيد 
الرياحي الذي تعجل لمحاصرته ولم يسمح له يتغيير مساره 

أبتها الناسء إِنَ رسول الله (َنُِ) قال: من رأئ منكم سلطاناً جائراً مستحقاً لححرم 
الله ناكثاً لعهدالله مخالفا لستة رسول الل (يِييُ) يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغتير 
عليه بفعل ولا قولٍ كان حقّاً على الله أنْ يدخله مدخله. ألا وإنَ هؤلاء قد لزموا طاعة 
الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطْلوا الحدود واستأثروا بالفيء 
وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله وأنا أحقٌ من غَيّ وقد أتتني كتبكم وقدمت على 
رسلكم بيعتكم؛ وإْكم لا تسلموني ولا تخذلوني» فإن تتمتم علي بيعتكم تصيبوا 
رشدكم فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول اله (ييً) نفسي مع أنفسكمء وأهلي 














لعل 





مع أهليكم فلكم 

وفي خطاب آخر بعد أن توضحت نوا 
نايد الإمام (ة) وطاعة يزيد الفامق قال(8ة): «فسحقاً لكم ياعبيد الأمة 
الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة الآثام ومحرّفي الكتاب ومطفتي 
السنن وفتلة أولاد الأنبياء ومبيدي عترة الأوصياء وملحقي العهار بالنسب ومؤذي المؤمنين 
وضراخ أثقة المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين وليئس ما قدّمت لهم أنفهم وفي 
العذاب هم خالدون...». 








وشدّاذ الأحزاب 





ثم قال(382): «ألأوإنَ الدعي ابن الدع قد ركز بين اثننتين بين السلّة والذلّة» 
وهيهات هنا الذلة! يأين إلله لنا ذلك ورسوله.والمؤمنون» وجدود طابت وحجور طهرت 
وأنوف حميّة ونفوس ثر طاعة'اللنا عل كارع الكرام...»("). 


من هنا يمكن أن نخلص أنيتأصيايت“ثوارة الإمام الحسين(388)كما يلي : 


١-فساد‏ الحاكم وانحراف جهاز الْحَكُومة ؟ 

لم يعد في مقدور الإمام الحسين(480) أن يتوقف عن الحركة وهو يرئ 
الانحراف الشامل فى زعامة الأمّة الإسلامية؛ فإذا كانت السقيفة قد زحزحت 
الخلافة عن صاحبها الشرعي وهو الإمام علن(888) وتذرع أتباعها بدعوى 
حرمة نقض البيعة ولزوم الجماعة وحرمة تفري قكلمة الأقة ووجوب إطاعة 
الإمام المنتخب بزعمهم؛ فقد كان الإمام علي(42) يسعئ بنحو أو يآخر 
الإصلاح ما فسد من جرّاء فعل الخخليفة غير المعصوم؛ وقد شهد الإمام 
الحسين (ة) جانباً من ذلك بوضوح خلال فترة حكم عثمان. 

ولقدكانت بنود الصلح تضع قيوداً على تصرّفات معاوية الذي اتخذ 











امل في التأريخ : 18 :58 


(1) أعيان الشيمة :308/1 


مواقف الإمام الحسين (35) وإنجازاته نهنا 
أسلوب الداع والتسقّر بالدين سبيلاً تتمرير مخططاته؛ أا الآن ة 
يختلف؛ إذ بعد موت معاوية لم يبق أي علاج إلا الصدام المباشر في نظر الإمام 
المعصوم وصاحب الحقٌ الشرعي -الحسين( )828‏ فلم يعد في الإمكان ولو 
نظرياً القبول بصلاحيّة يزيد وبنى أميّة للحكم. 

على أنْ نتائج انحراف السقيفة كانت تنذر بالخطر الماحق للدين: فقد 
قال الإمام(:/3): «أبتها الناس! إن رسول اللي قال: من رأئ منكم سلطاناً جائراً 
مستحلاً لحرم الل ناكثً لعهد الله مخالفاً لستّة رسول اله«(يَلُ) يعمل في عباد الله بالاثم 














والعدوان فلم يغيّر عليه بقول ولا بفعل كان حقّاً عل الله أن يدخله مدخله». 

وقدكان يزيد يتصف بكل هنا حدر منه الرسول (يَل) وكان 
الحسين (84ة) وهو الوريث للنبي وحامفيمْشْجل الرسالة ‏ أحقٌ من غيره 
بالمواجهة والتغيير. 
١‏ مسؤولية الإمام تجاه الأمّة : 

كان الإمام الحسين(2*) يمقل القائد الرسالي الشرعي الذي يجسّد كل 
القيم الختّرة والأخلاق السامية. 

وبحكم مركزه الاجتماعي - حيث إنّه هو سبط الرسول(4) ووريثه - 
فإنّه مسؤول عن هذه الأمّة؛ وقد وق ف(8ة) في عهد معاوية محاولاً إصلاح 
الأمور بطريقة سلمية؛ فحاجج معاوية ونضح مخطّطاته(© ونته الأقة الى 
مسؤولياتها ودورها(": بل خطا خطوةكبيرة لتحفيز الأمة على رفض الظلم0, 


(1) الإمامة والسياسة 784/١‏ 
(1)كتاب شُليم ين قيس : 135 
(©) شرح نيج البلافة :200/04 





ل أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 
وحاول جم عكلمة الأّة في وجه الظالمي: 

ولما استنفدكل الإجراءات الممكنة لتغيير الأو ضاع الاجتماعية في 
الأتة تحرك بثقله وأهل بيته للقيام بعملٍ قويّ في مضمونه ودلالته وأثره 
وعطائه لينهض بالأمّة لتغيير واقعها الفاسد. 





؟'-الاستجابة لرأي الجماهير الثائرة : 


لم يكن بوسع الإمام الحسين(32) أن يقف دون أن يقوم بحركة قوية, 
وقد تكاثرت علي هكتب الرا 





لبيعة يزيد بن معاوية تطلب منه قيادة زمام 








أمورها والنهوض بهاء وقد حدلته المسؤولية أمام الله إذالم يستجب لدعواتهم» 
وكانت دعوة أهل الكوفة للإمام التي بمثابة الغطاء السياسي الذي 
يعطي الصفة الشرعية لح ركتبا فَلَيّآتككٌ بمركته بوازع ذاتي ولا مطمع 
شخصي؛ لاسيّما بعد إتمام الحجة عليه من قبل هؤلاء المسلمين. 
4-_محاولة إرغامه (48) علئ الذلّ والمساومة : 

القدكان الإمام الحسين(:84) يحمل روحاً صاغها الله بالمُئل العليا والقيم 
الرفيعة؛ ففاضت إباءأ وعرّةٌ وكرامة: وفى المقابل تدنّت نفسيّة يزيد الشريرة 
ونفسيات أزلامه؛ فأرادوا من الإمام الحسين 422 أن يعيش ذليل في ظلّ حكم 
فاسد: وقد صرّح(يظة) قائلاً: «ألاوإنَ الدعي ابن الدع قد ركز بين اثنعين بين السلّة 
والذلة» وهيهات منًا الذلَة! يأين الله لنا ذلك ورسوله وتفوس أبيّة وأنوف 
طاعة اللثام على مصارع الكرام». 

وفي موقف آخر قال(48):«لا أرئ الموت إلا سعادةٌ والحياة مع الظالمين 
إلابرمأ». 





(1) أنساب الأشراف دق ١‏ اج ١‏ وتأريخ ابنكثير :131/4 


مواقف الإمام الحسين (322) وإنجازاته 1 


بهذه الصورة الرائعة سن الإمام الحسين(480) سنّة الإباء لكل من 
إيدين بقيم السماء وينتمي إليها ويدافع عنهاء واتطلق من هذه القاعدة 
ليغتير الواقع الفاسد. 
ه-نوايا الغدر الأموي والتخطيط لقتل الحسين (34): 

استشف الإمام الحسين(#2ة) ‏ وهو الخبير الضليع بكل ماكان يمرّ في 
معترك الساحة السياسية والمتغتّرات الاجتماعية التىكانت تتفاعل في الأقة - 
نوايا الغدر والحقد الأموي على الإسلام وأهل الييت 0و2 وتجارب السنين 
الأولئ من الدعوة الاسلامية؛ ثم ماكان لمعاوية من مواقف مع الإمام علي :380 
ومن بعدء مع الإمام الحسن (86). 

وأيقن الحسين(48) أنهم لا كمون تغنه أوغن الفتك به حتئ لو سالمهم. 
بقية النبؤة والسَكضيَية الويبالية إلتى تبوفع الحركة الإسلامية في 
نهجها الحقيقي وطر يقها الصحيح 

ولم يستطع يد أن يخفي نزعة الشر في نفسه » فقد روي أنّه صرّح 
قائلاً فى وقاحة: 


فقدكان 





لست من خحندف إن لم انتقم من بني أحمد ماكان قعل 
وقد أعلن الإمام الحسين(88) 1 بني أميّة لا يتركونه يحالٍ من الأحوال 
فقد صرّح لأخيه محمد بن الحنفية قائلاً «لودخلت في جُْخر هامّة من هذه الهوام 





لاستخرجوني حتئ يقتلوني». 
وقال(42) لجعفر بن سليمان الضبعى : «والله لا يدعوني حتئ يستخرجوا هذه 
قلبه الشريف -من جوفي». 





العلفة - 





04 أعلام الهدابة / الإمام الحسين بن علي (ع) 


فتحرك الإمام(لية) من مكة مبكراً ليقوم بالثورة قبل أن تتمكن يد الغدر 
من قتله وتصفيته؛ وهو بعد لم يتمكّن من أداء دوره المفروض له في الأقة 
آنذاك, وسعى قرت أتّة فرضة يمكن أن يستغلها الأمويون للغدريهه 
والظهور بمظهر المدافع عن أهل بيت النبؤة. 
"-انتشار الظلم وفقدان الأمن : 

قام الحكم الأموي على أساس الظلم والقهر والعدوان: فمنذ أن برق 
معاوية وزمر ته كقؤة في العالم الإسلامي برز وهو باغ علئ خليفة المسلمين 
وإمام الأمة بعد رسول الله) ؛ وأسرف في ممارساته الظالمة التي جلبت 
الويل للأت "نةء فقد سفك الدماء الكثيوةة:ؤرإستعمل شرار الخلق لإدارة الأمور يوم 
تفرّد بالحكم؛ بل وقبل أن يعلط علخ الأقككانتكل العناصر الموالية له تشيع 
الخوف والقتل حتئ قال البايس فِيوَلَاية زياد بن أبيه: سي فقي 
سعيد»» للتدليل علئ ضياع الم في جَميْع أنحاء البلاد(2. 

ومن جانب آخر أمعنت السلطة الآموية في احتقار فئات و قطاعات 
كبيرة من الأمة بنظرة استعلائية قب! قبلية(©»كما مارس معاوية في سياسته التي 
ورثها يزيد أنواع الفتك والتعذيب والتهجير للمسلمين وبالأخص من عرف 
منه ولاء أهل البيت(ه0)2©. 

وبكلٌ جرأة عان الحنّ واستهتار بالقيم يقول معاوية للإمام 
الحسين (8): يا أبا عبدالله, علمت أنّا قتلنا شيعة أبيك فحتطتاهم وكمّناهم 





1) تأريخ الطبري :77 /ل1. وتأريخ لبن عساكر : + / 596 ؛ والاسعيماب : /١‏ :5 وتأربيخ لب نكفير : 
ا 


(1) العقد الفريد: 79/7 » وطيقات ابن سعد : 4 / 190 , ونهاية الإرب :81/5 
(6) شرح النهج : 14/1١‏ » وأريخ طبري : 4 / لهذا 


مواقف الإمام الحسين (352) وإنجازاته لل 


وصلينا عليهم ودفتاهم20. أمام هذه المظالم لم يقف الإمام الحسين(420) 
مكتوف اليد ققد احتج عل معاوية ثم ثار على ولده يزيد إذ لم ينفع النصح 
والاحتجاج لينقذ الأمّة من الجور الهائل 
1 تشويه القيم الإسلامية ومحو ذكر أهل البيت (80): 

اجتهد الحكم الأموي أن يغتر الصورة الصحيحة للرسالة الإسلامية 
والتركيب الاجتماعي للمجتمع المسلم فقد عمد الأمويّون إل إشاعة الفرقة 
بين المسلمين والتمييز بين العرب و غيرهم وبثٌ روح التناحر القبلي؛ والعمل 
علئ تقريب قبيلة دون أخرئ من البلاط وفق المصالح الأمويّة في الحكم. 

وكان للمال دور مهم في إشاعة الروح الانتهازية والازدواج في 
الشخصيّة والاقبال علئ اللهو(». 

ولماكان لأهل البيت(80غ) الأثرالكبي رأني تجذير العقيدة الإسلامية 
ورعاية هموم الرسالة الإسلامية, فقه جم الأموي و ومنذ تفرد معاوية بالحكم 
بأسلوب مبرمج إلى محو ذكر أهل البيت (ك8) وقد تكاملت هذه الخطوة في 
أواخر حكم معاوية ومحاولة استخلافه ليزيد(» 
8-الاستجابة لأمر الله و رسوله (205): 

إِنْ عقيدة سامية ورسالة خاتمة لكل الرسالاتكرسالة الإسلام لا يمكن 
أن يتركها قائدها الكبير ومبلغها العظيم(ية) وهو النبيٍ المعصورم والمسدّد 
من السماء دون تخطيط وعناية ودون قتِم يرعئ شؤونها وأحوالهاء يخلصلها 
في قوله وعمله؛ ويوجهها نحو هدفهاالمنشود مستعيناً بدرايته وبعلمه الشامل 






() تاريخ ليمقوبي :7.5/7 
هخ والأغاني :11:5 
(0) نيج البلاغة :+( هكمو 4/ لكوي 14103 

















0 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 





بكل غالٍ ونفيس من أجل أن تحبئ و تبقكلمة الله هي 
العليا. والمتتيع لسيرة الرسول وأهل بيته -صلوات الله عليهم - يلمس بوضوح 
ترابط الأدوار التي قام بها المعصومون من ن آل النب وتكاملهاء وهم مستسلمون 
الأمرالله ورسوله غاية التسليم. 

وقد أدلئ الإمام الحسين(328) بذلك حينما أشار المشفقون عليه بعدم 
الخروج إلئ العراق» فقال(2): «أمرني رسول الله بأمر وأنا ماضٍ له»00. 

كماأن النبئٍ(#2)كان قد أخبر بمقتل الإمام الحسين (400) 
بأيدي الظلمة الفاسقين حين ولادته حتئ بات ذلك من الأمور المتيقنة 


لدئ المسلمين(2. 
أهداف منظورة في ثورة الإمام الحشيين (لام 


إن أهداف الرجال العظام هيعظيينة فنْالتأريخ؛ وتزداد رفعة وسمؤاً 








حين تنبعث من عمق رسالة ساقي نيك يتين خشف أمام الحسين (للة) الذي 
يمقل أعظم رجل في عصره وهو يحمل ميراث التبؤة وثقل الرسالة الخاتمة 
الخالدة مسدّدا بالتسديد الإلهي في القول والفعل؛ وأمام سيرته لنبحث عن 
أهداف نهضته المقدسة التي فداها بنفسه وبأهل بيته وخيرة أصحابه لا نجد 
من السهل لنا أن نحيط علماً بكل ذلكء لكتّنا نبحث بمقدار إدراكنا ووعينا 
للحدث وفق ما تتحمّله عقولنا طبعاً. 

لقد تفانئ الحسين(4#) فى الله ومن أجل ينهه فكانت أهدافه التي 





)١(‏ البدلية والنهاية : 177/8 » وتأريخ ايبن عساكر : قرجمة الإمام الحسين (146)؛ ومقتل الحسين 
للخوارزمي : ,718/١‏ والفتوح : 74/9 

(5) مستدرك الحاكم : 4 / حاط و 195/7 : وكنز السبال 1 ومجمع الزوائد :4 / 181 وذخائر 
العقيئ : 168+ وسير أعلام النبلاء : +/ 08 














مواقف الإمام الحسين (350) وإنجازاته 1 





تمل رضئ الله وطاعته -سامية جليلة؛كما أنهاكانت واسعة وعديدة. ويمكننا 
أن نذكر بعض أهداف الإمام الحسين(92) من ثورتهكمايلى00: 


: تجسيد الموقف الشرعي تجاه الحاكم الظالم‎ ١ 





لقد أصابت الأّة حالة من الركود حتى أنْها لم تعد تتحرك لاتّخاذ موقق 
عملي واقعي تجاه الحاكم الظالم؛ فالجميع يعرف من هو يزيد وبماذا يقصف 
من رذائل الأخلاق ممّا تجعله غير لائق أبدا بأن يتزغم الأقة الإسلامية. 

في مثل هذا الظرف وقف الكثيرون حيارئ يترةدون في قرارهم» 
فتحرك الإمام الحسين(48) ليجشد الموقف الرسالي الرافض للظلم و الفساده 
في حركة قوية واضحة مقرونة بالتضجيةةوالفداء. من أجل العقيدة الإسلامية: 
لتشخذ الأقة الموقف ذاته تجاه الظلم| والقلاواك/ 
١‏ فضح بني أمبّة وكشف حعِيِتَقع؛ 

إن الحكّام الذين تولوا أمور المسلمين ولم يكونرا معصومين ولا 
شرعيي نكانوا يغطون تصرفاتهم بغطاء ذي مسحة شرعية عند الجماهير. وكان 
بنوأميّة من أكثر الحكام المستفيدين من هذا الأسلوب الماكر؛ إذ لم يترذد 
معاوية في وضع الأحاديث المفتعلة لتدعيم حكمه؛ بل سعئ بكل وسيلة 
لتضليل الأقةء وتمككن من فعل ذلك مع عامة الناس. 

وأصبح الأمر أكثر خطورة حين تولئ يزيد ولاية الحكم بطريقة لم 
يقرّها الإسلام؛ ولهذاكان لابدّ من فضح التيار الأموي وتصويره على حقيقته» 
لتفضح الصورة للعالم الإسلامي فيعي دوره ورسالته ويقوم بواجبه ووظيفته» 





أضواه علئ ثورة الصمين() للمجد محمد الصدر + /ا6 


)١(‏ للمزيد من التفصيل 











كا أعلام الهدنية /الإمام الحسين بن علي (ع) 





فتحرك الحسين(4#) بصفته الإمام المعصوم ليواجه زيف الحكم وضلالته. 
وفعلاً أسفر التيار الأموي عن مكنون حقده بارتكابه الجريمة البشعة في 
كريلاء بقتل خير الناس وأصحابه وأهل بيته من الرجال والنساء والأطفال» ثم 
أعقب ذلك بقصف الكعبة بالمنج واقعة الحرة وإباحة المدينة ثلاثة 
أيام قتلآ ونهباً وسلباً واعتداة عل الأموال والنساء والأطفال بشكل بشع لم 
يسبق له معيل(02. 

وانتبه المسلمون الئ انحراف الفئة الحاكمة الضالة والئ فساد 
أعمالهاء وسعوا من خلال محاولات عديدة الى تطهير الجهاز الحاكم 
المتوغّل في الظلم والطغيان, حيتئ غدت ثورة الإمام الحسين(84) 
أنموذجاً يحتذئ به لمقارعة ومقاؤفة كلٌّكظام يستشري فيه الفسادء وقد 
أفصح الإماملية) عن الصفات لعجب أن يتحلى بها الحاكم بقوله : 
«فلعمري ما الإمام إلا العامل لكات ةيخ ببالقسط] والدائن بالحق» والحابس نفسه 





على ذات الله 220 , 
٠‏ -إحياء السنّة وإماتة البدعة : 

انحدرت الأمة الإسلامية في منحدر صعب يوم انحرفت الخلافة عن 
مسارها الشرعي في يوم السقيفة» فإنها قبلت بعد وفاة الرسول 5 أن يتوأ 
أمرها من يحتاج الى المشورة والنصيحة ويخطئ في حقّها ويعتذرء فكانت 
النتيجة بعد خمسين عاماً من غياب النبئ(يلُِ) أن يتولئ أمرها رجل لا يتورّع 
عن محارم الله؛ بل ويظهر الحقد علئ الإسلام والمسلمين» فتعرض الإسلام 


84 / 1 : راجع : الفنوح لابن أعثم : © /01؛ والإمامة والسياسة للدينوري : ؟ / 18 مروج الذهب‎ )١( 
150/5. تأريخ الطيري‎ )1( 























مواقف الإمام الحسين (طْيّة ) وإنجازاته 11 
- عقيدةٌ وكيانا وأمةَ للخطر الحقيقي والتشويه المقيت المغيّر لكل شيء؛ على 
غرار ماحدث لبعض الرسالات السماوية السابقة. 1 

في مثل هذا المنعطف الخظير وقف الإمام الحسين(3#0) ومعه أهل بيته 
وأصحابه؛ وأطلق صرخة ق, درا الأمقةه مفتدياً العقيدة والأقة 
بدمه الطاهر الزكي؛ ومن 3 
الهدى وسفينة .كما قال غير مرّة: «حسين مني و أنا من حسين». فكان 
الحسين (48) ونهضته التجسيد الحقيقي للإسلام الحقّ» فقدكان الخط الحقيقي 
للإسلام المحمدي متمثلاً في الحسين (428) وأهل بيته وأصحابه رضوان الله 
تعالى عليهم. 

وقسد صرح الإمام الحسدن(88) كي رسالته التي بعثها الى أهل 
البصرة بكل وضووح الى أن السنتةتقتد:متايث حين وصل الانحراف الى 
حدّ ظهور البدع وإجبائها. 
















>-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

لقدكان غياب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتيجة 
طبيعية لتوي الزعامة المنحرفة؛ وقد حدث هذا تحت عناوين متعدّدة منهار 
لزوم إطاعة الوالي وحرمة نقض بيعة تمت حتئ لوكانت منحرفة؛ وكذلك 





حرمة شقٌ وحدة الكلمة؛ وقد وصف الإمام(#8ة) هذه الحالة بقوله: «ألاتره أن 
الحقٌ لا يُعمل به وأنَ الباطل لا يُتناهئ عنه؟! ليرغب المؤمن في لقاء اله»210. لذا تطلّب 
الأمر أن يبرز ابن النبنَ2!) للجهاد وهو يحمل السيف في محاولة لإعادة 


الحنّ الى تصابه من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أدلئ (2#8) 


(1) تاريخ الطبري :405/6 


د أعلام الهداية /الإمام الحسين بنعلي (ع) 


بذلك في وصتّته لأخيه محمد ب بن الحنفية حي ن كتب له : «إني لم أخرج ج أشراً ولا 
بطراً ولا ظالماً ولا مفسداًء وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدّي أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهن عن النكر». 

إن الإصلاح المقصود هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل 
جوانئب الدين والحياة» وقد تحقّق ذلك من خلال النهضة العظيمة التي 
قام(48) بها فكانت الهداية و الرعاية للبشر دينيا ومعنويا وإنسانيا وأعروياً 
بمقتله وشهادته؛ وتلك النهضة اي عليها قرت أجيالرش الأنة: وتعرجت 
من مدرستها الأبطال والصتاديد؛ ولا زالت وستبقئ المشعل الوضّاء ينير درب 
الحنّ والعدل والحرية وطاعة الله إلى يوم لقيامة. 
5-إيقاظ الضمائر وتحريك العواطف؟ 

8 أحيان كثيرة لا وستطيع أصِحاب العيقائد ودعاة الرسالات أن 
يحاوروا العقل والذهن مجرّداً معزولاً عن عنصر العاطفة لأجل تعميق 
المعتقد والفكر لدى الجماهيرء وقد ابتليت الأمّة الإسلامية في عهد الإمام 
الحسين(48) وبعد تسلط يزيد بحالة من الجمود والقسوة وعدم التحسّس 
للأخطار التي تحيط بها وبفقدان الإرادة في مواجهة التحديات ضذ العقيدة 
الإسلامية» لهذا لم يكتف الإمام الحسين(48) بتثبيت الموقف الشرعي 
وتوضيحه عملياً من خلال موقفه الجهادي بل سو إيقاظ ضمائر التاس 
وتحريك وجداتهم وأحاسيسهم ليقوموا بالمسؤولية» فسلك سبيل البذل 
والعطاء والتضحية من أجل العقيدة والدين: واتخذ أسلوب الاستشهاد الذي 
يدخل بعمق وحرارة في قلوب الجماهير: وقد ضرب لنا مغلا رائعاً حيثما 
برّزت ثورته أنْ التضحية لم تكن مقصورة علئ فئة أو مستوىّ معيّن من 





مواقف الإمام الحصين (36) وإنجازاته دا 


فللطف ل كما للمرأة والشيخ دور فاعل فضلاً عن الشياب. 

وما أسرع ما بان الأثر على أهل الكرذ إذ أظهروا الندم والإحساس 
بالتقصير تجاه الإمام والإسلام: فكانت ثورة التابين التي أعقبت ثورة أهل 
المدينة التى وقعت فى السنة الثانية من بعد واقعة الطفٌ. 

لقدكانت واقمة اط تأكيداً حقيقياً على أن المصاعب والمتاعب 


الأ 











لا تمنع من قول الحقّ والعمل على صيانة الرسالة الإسلامية؛كما أنها زرعت 
روح التضحية في سبيل الله 5 
ودفعتها إلى التصدي للظلم والظالمين؛ ولم ثُبقِ عذراً للتهزب من مسؤولية 
الجهاد والدفاع عن العقيدة والمقاومة لاعلا ءكلمة الله. 





نفوس أبناء الأمَة الإسلامية؛ وحرّرت إرادتها 


لماذا لم ينهض الإمام الحسين بالثورةافتي حَبكُمٌ معاوية ؟ 

إن الأحداث السياسية النسى كتفت بالأقة الإسلامية بعد وفاة 
الرسول (ه)كانت ثقيلة الوطأة ليها بحاي الشذة أيام تسلط معاوية 
عل الشام ومحارية الإمام علي (3#6» وبالتائي اضطرار الإمام الحسن(490) 
لإبرام صلح معه لأسباب مرضوعية كانت تكتنف الأقة؛ ولكننا نلحظ أن 
الإمام الحسين (1#) لم يغتّر من موقفه المتطابق مع موقف الإمام الحسن (8#0) 
تجاه معاوية حتئ بعد استشهاد الإمام الحسن(446» فلم يعلن ثورته» وماكان 
ذلك إلا لبقاء نفس الأسباب التي دفعت بالإمام الحسن(#2ة) الى قبول الصلح 
فمن ذلك : ١‏ 








١-حالة‏ الأمّة الإسلامية : 
كان الوضع النفسي والاجتماعي للأمة الإسلامية متأز: 
الئ حالة السلم بعد أن أرهقها معاوية وا 








تافقون بحروب دامت طوال حكم 














الإمام عل (ة)» فكان رأي الإمام الحسن(48) هو أن يسرتي جيلاً جديداً 
وينهض بعد حين: فقد قال(©4): 





ني رأيت هوئ عظم الناس في الصلح وكرهوا الحرب؛ فلم أحتٍ أن أحملهم عل 
ها يكرهون؛ فصالحت بقياً على شيعتنا خاصة من القتل: ورأيت دفع هذه الحرب إلى يوم 
ماء فإنَ الكل يوم هو في شأن»07. 
وهو نفسه موقف الإمام الحسين(#ة) بسبب ماكان يعيه ويدركه من 
واقع الأمّةء فكان قوله لمن فأوضه في الثورة إذ قعد الإمام الحسن (#0ة) عنها : 
«صدق أبو محمدء فليكن كلّ رجل منكم حلسأ من أحلاس بيته ما دام هذا الإنسان 


وبقي هذا موقفه نفسه بعد الليتشهاالإمام الحسن(48) لبقاء نفس 
الأسباب» فقدكتب (94) يرد علي أن العزاق أحين دعوه للثورة : 

«أمًا أخي فأرجو أن يكوة !كدهع َوسَدّده فيا يأتي, وأما أنا فليس رأيسي 
اليوم ذلك؛ فالصقوا رحمكم الله بالأرض؛ واكمنوا في البيرت؛ واحترسوا من الظئّة 
مادام معاوية حيّأو20. ١‏ 


: شخصيّة معاوية وسلوكه المتلون‎ -١ 

لقدكانت زعامة الأقة الإسلامية بعد وفاة الرسول(45) بأيدي 
غي ركفوئين لفترة طويلة. ومراجعة بسيطة لأحداث ووقائع تلك 
الفترة توضح ذلك. ولكنّ معاوية كان أشدّ مكراً ومراوغة ودهاءٌ » إذكان 
يتلاعب ببراعة سياسية» ويتوشل بكل وسيلة من أجل أن يبقى زمام السلطة 














)١(‏ الأخبار اللو 
(5) المصدر السايق :559 


مواقف الإمام الحسين (46) وإنجازات لكل 


بيده متخذاً من التظاهر بالدين ستراً يغطى جرائمه الأخلاقية واللا إنسانية 
والتي منها فتكه بخيار المسلمين؛ ومخجادعة عوام الناس في مجاراته لعواطفهم 
ومعتقداتهم؛ وهو يحمل حقداً لا ينقطع علئ الإسلام والرسول(0!)5. 

وقد تمكّن معاوية من القضاء علئ المعارضين له من دون اللجوء إلى 
القتال والحرب» فهو الذي اغتال الإمام الحسن(8#) وسعد بن أبي وقاص27 
وقضئ علئ عبدالرحمن بن خالد9» ومن قبله على مالك الأشتر» وقد أوجز 
أسلوبه هذا ف يكلمته المشهورة: «إنَّلله جنوداً متها العسل»(4). 

كما أن معاويةكان يضعكلّ من يلمس 
مجهر المراقبة والإرصاد فترفع إليه التقازرير ع نكل ما يحدث فيستعجل في 
القضاء عليه. 

في مثل هذا الأسلوب أي اليَصَيَف تحت ستار الإسلام ‏ لو قام الإمام 
الحسين (18) بحركة واسعة ونشاط سَياسي بعد وقَاء الإمام الحسن (376) مباث. 
لماكان قادراً على فضح معاوية وإقتاع كل الجماهير بشرعيّة ثورته » ولكان 








أيّة معارضة أو تحرّك تحت 








معاوية متمكناً من القضاء عليه من دون ضجيج؛ وعندهاكانت الثورة تموت 
في مهدها وتضيع جهود كبيرة»كان من شأنها أن تبني في الأقة 
ويختئق الصوت الذي كان في مقدوره أن يبقئ مدؤياً في تأريخ الإنسان 
حصل في واقعة الطل. وما كان الإمام الحسين (88) ليتمكن من توضيح كل 
أهدافه وغاياته من الغورة( المعمقّلة في إنقاذ الأقة من الظلم وصيانة الرسالة 






)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد : 5 / /اه7. 

(؟) مقاتل الطالببين : .75 : ومختصر تأريخ العرب : 37 

(6) التمدن الإسلامي» لجرجي زيدات : 4 / ١‏ 

(4) عيون الأخبار 2 1201/1 

(0) للتفصيل راجع : ثورة الحسين» ظروقها الاجتماعية وآثارها النفسية : 15 


دلا أعلام البداية /الإمام الحسين بن على (ع) 


الإسلامية من التحريف لوكان يسرع بثورته في أيام معاوية. 

وأا حينما اعتلئ يزيد عرش الخلافة وهو من قد عرفه الناس باللهو 
والفسق والشغف بالقرود وشرب الخمورء وعدم صلاحيته للخلافة لتجاوزه 
وعدوانه عل ىكل المقايبس الشرعيّة والعرفّة لدى المسلمين. فالثورة عليه 
تعد ثورة مشروعة عند عاقة المسلمين:كما أثبت ثبت التأريخ ذلك يكل وضوح . 


١'-احترام‏ صلح الإمام الحسن (39) 

القدكان العهد والميثاق الذي تم بين معاوية وبين الإمام الحسن(180) 
ورقة رابحة يلّحها معاوية لكل تحرّك فقال مضاد تجاه تربّعه على مسند 
السلطة؛ صحيح أنه عهد غير حقيقئ“زماكان برضا الإمامين(©) وتم في 
ظرو ف كان لابد من تغييرهاء لكن المَجِتَيْعإلم يكن يتقتل نهضة الإمام 
الحسين(48) مع وجود هذا الغقدء وجتئ لوكان هذا العهد صحيحاً فإنَ معاوية 
تقضه بممارسته العدائية بملاحقة رجال الشيعة: ولم يرع أيّ حنّ في سياسته 
الاقتصادية . 

وقد سارع معاوية لاستغلال هذا العهد في التشهير بالإمام الحسين(3#8) 
وإظهاره بموقف الناقض للعهد, فقدكتب إلئ الإمامرفقة) : 
اني أرغب بك عنها. 
ولعمر الله إن من أعطئ عهد الله وميثاقه لجدير بالوفاء» وإنّ أحقّ الناس 
بالوفاء م نكان مثلك في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بهاء ونفسك 
انك متئ تنكرني أنكرك؛ ومتئ تكدني أ كدك فائق 










أما بعدء فقد انتهت إلى أمور عنك؛ إنكانت حقاً 





)١(‏ الإمامة وافسياسة : ١‏ / 166, والأخبار لطوال : 754 : وأ 





الشيمة :11 5ق 








مواقف الإمام اكحسين (35) وإنجازاته لك 


من هنا لجأ الإمام الحسن(3#8) ومن بعده الحسين (9ة) إلى أسلوب آخر 
النشر الدعوة والتهيّؤ للثورة التي غدّاها معاوية بظلمه وجوره وبُعده عن تمثيل 
الحكم الإسلامي الصحيح؛ حتئ إذا مات معاوية كانكثير من الناس وعاقة 
أهل العراق ‏ بشكل خاص يرون بغض بني أُمتِة وحت أهل البيت لأنفسهم 
د20 


المواقف من ثورة الحسين (8:6) قبل انطلاقها : 

لم تكن نهضة الإمام الحسين(8#) وثورته حركة آذ أو ردة فعلٍ 
مفاجئة؛ ب لكان الحسين(#8) فى الأقة يمقّل بقية النبّة وكان وريث الرسالة 
وحامل راية القيم السامية التي أوجده الإَِم في الأقة وأرسئ قواعدهاءكما 
أنّ العهد قريب برحيل رولك الذككات فر الشناء والتوضيح لمقام 
الإمام الحسين (8#0). وفي الوقت.نفسه كانت قد ظيهرت مقاصد الأموتين 
الفاسدة تجاه رسالة النبى (يَ9) الاسلامية وأمّته المؤمنة برسالته 

وقد وقف أهل البيت(2) بصلابة يدافعون عن الحقّ والعدل وإحياء 
الرسالة الإسلامية؛ والمحافظة عليها بكل وسيلة ممكنة ومشروعة. 

وفى عصر الإمام الحسين(:4#)كان لتراخي وفتور الأّة عن نصرة الح 
الى جانب تسآط المناققين ونفوذهم في أجهزة الدولة دو ركبير لإيجاد حالة 
مَرَضيّة يمكن تسميتها بفقدان الإرادة وموت الضمير؛ ومن ثم 
المواقف تجاه أسلوب الدفاع عن العقيدة الإسلامية وصيانتها وسيادة الح 
والعدل. 














:)159( الفتنة الكبرئ - علي وبنوهء طنه حسين : :+1» وللمزيد من الشقصيل راجع : ثورة الحسين‎ )١( 
951: لروفها الاجتماعية وآثارها النفسية‎ 





نل أعلام البداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


ولكن لم يشك أحد في مشروعية وعدالة موقف الإمام الحسين(34) 
تجاه الانحراف المستشري في كل مفاصل الدولة؛ وتجاه التغيير الحاصل في 
بنية الأمّة الإسلامية إلا أن موقف الاستعداد الكامل للنصرة باتخاذ قرار ثوري 
يزيح عن الأقة الظلم والفساد لم يكن يتكامل بعد لدئ الجميع. 

وقدكانت هذه المواقف تتراوح بين التأييد مع إعلان الاستعداد للثورة 
مهماكانت النتائج , وبين الحذر من الفشل وعدم نجاح الثورة » وبين التقبيط 
وفت العزائم . 

وتبتئئ شيعة أهل البيت (هة) الذين اكتووا بجحيم البيت الأموي 
المتحكم في رقاب المسلمين موق ,التأييد وإعلان الاستعداد ‏ وإن غلب 
الخوف على بعضهم فيما بعد. وألِْح البح الآخر السجن أو حوصر من قبل 
قوّات السلطة الأمويّة . 

كما تبت آخر ون م نْأكوتباءألماغ متتل عبدالله بن عباس ومحمّد 
ابن الحنفتّة موقف الحذرء ورججحوا للإمام الحسين(4#) الهجرة إلى اليمن ؛ 
نظا لبعد اليمن عن العاصمة: ولتوفّر جمع من شيعته وشيعة أبيه فيها(2. 
بن آخرون موقف التثبيط وفثٌ العزائم والتخويف من مغبّة الثورة 
على الحاكم؛ فنصحوا الإمام (8) بالدخول فيما دخل فيه الناس » والصبر على 
الظلم »كما تمقل ذلك في نصيحة عبدالله بن عمر للإمام الحسين 7)380). 














34/9: مقتل الحسين ( الخوارزمي ): 9 517189 , ومروج الذهب‎ )١( 
141/9 :) مقتل الحسين ( الخوارزمي‎ )1( 


مواقف الإمام الحسين (40) وإنجازاته 1 


البحث الرابع: توجّه الإمام #0 الى مكّة 

خرج الإمام الحسين(#8) من المدينة متوجهاً الى مكة بأهله وإخوته 
وبني عمومته و بعض الخواض من شيعته؛ ولم يِبقٌ إلا أخوه محمد بن الحنفية؛ 
وأقادت بعض المصادر التأريخية بأنَّ الإمام ريضة) أقام في بيت العباس بن 
عبدالمطلب20©» فيما تحدّئت مصادر أخرئ عن إقامته(880) فى شغب على( 
وأقام الإمام(لية) في مكة أربعة أشهر وأياماً من ذي الحجة كان فيها 7 
القاوب» فالتضٌ حوله المسلمون يأخذون عنه الأحكام ويتعلّمون منه الحلال و 
الحرام؛ ولم يتعرّض له أمير مكة يحيئ بن حكيم بسوءء وحيث ترك 
الإمام80ة) وشأته فقد عزله يزيد بن متاويّةبعنهاء واستعمل عليها عمرو بن 
سعيد بن العاص. وفي شهر رمضالاً كال كإل]نة (70 ه) ضح إليه المدينة؛ 
وعزل عنها الوليد بن عتبة لأنهكان معتدّلاً في موقفه من الإمام:ة) ولم 
يستجب لطلب مروان27 


رسائل أهل الكوفة إلى الإمام (90): 

وقد عرف الناس في مختلف الأقطار امتناع الإمام الحسين(4#0) عن 
البيعة» فاتجهت إليه الأنظار و بخاضة أهل الكوفة؛ فقدكانوا يومذاك من أشذ 
الناس نقمةٌ على يزيد و أكثرهم ميلاً !ل 
ابن صرد الخخزاعي فقام فيهم خخطيباً ققال: «إنَّ معاور 
تقتتض على القوم ببيعته؛ وقد خرج إلى مكة؛ وأنتم شيعته وشيعة أبيه؛ فإنكنتم 





الإمام(#0ة) فاجتمعوا فى دار سليمان 
قد هلك؛ وإن حسيئاً قد 








اين عساكر : 36/16 
(؟) الأخبار الطوال :25 
الاثتي عشر: 91/5 






(؟) سيرة 











0 أعلام الهداية / الإمام ا 





تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدؤه؛ فاكتبوا إليه وأعلموه؛ وإنْ خفتم الفشهل 
والوهن فلا تغروا الرجل في نفسه؛ قالوا: لا بل نقاتل عدؤه و نقتل أنفسنا 
دونه. قال: فاكتبوا إليه » فكتبوا إليه: 


لوالو الرق هلقي 

«للحسين بن علي (ه) من سليمان بن صرد والمسيّب بن 
ورفاعة بن شدّاد البجلي وحبيب بن مظاهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين 
من أهل الكوفة. 1 

سلام عليك: فنا نحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أمَا بعد » فالحمد لله الذي قصخ حد وك ايجار العنيد» الذي انتزئ على هذه 
الأمة فابتزها أمرهاء وغصبها فبنهاء و تأم يليها بغير رضئ منهاء ثم قستل 
خيارها واستبقئ شرارهاء وَمتل تحال الله دُوْلة بين جبابرتها وأغنيائهاء فبعدا 
لهكما بعدت ثمود: إنّه ليس علينا إمام غيرك؛ فأ قبل لعل الله أن يجمعتا يك على 








الحقّ» وان النعمان بن بشير في قصر الإمارة؛ واننالم نجتمع معه في جمعة ولا 
نخرج معه الى عيد ولو قد بلغنا قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام 
إن شاء الله تعال» ‏ 





ثم سرّحوا بالكتاب مع عبدالله بن مِشْمّع الهمداني و عبدالله بن وال 
وأمروهما بالنجاء(» فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين(420) بمكة 
لعشر مضين من شهر رمضانء ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم 
بالكتاب» وأنفذوا قيس بن مُشهر الصيداوي وعيدالله وعبدالرحمن ابني 


(1) النجاء : السرعة. 





مواقف الإمام للحسين (22) وإنجازاته 5 


شداد الأرحبي وعمارة بن عيدٍ التلولي إلى الحسين(10) ومعهم نحو من 
ماثةٍ وتحمسين صحيفةً من الرجل والاثنين والأربعة: ثم لبثوا يومين 
آخرين وسرّحوا إليه هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عيدالله الحنفي» 


وكتبوا إليه: 


لوال والرشيالرفية 

«للحسين بن علئٍ (ته) من شيعته من المؤمنين والمسلمين. 

أمّا بعد » فإنْ الناس ينتظرونك: لا رأي لهم غيرك؛ فالعجل العجل: ثم 
العجل العجل؛ والسلام» 

ثم كتب شبث بن ربعي وحجا يِ نبج ركويزيد بن الحارث بن رُوَيْم 
وعروة بن قيس وعمرو بن الحجّاج الرَبيَدِيوتتخمد بن عمير التميمي : 

«أمًا بعد » فقد اضر الجَدابوَآيلْهكَالعِمَارادا شثت فاقدم على جند 
ة؛ والسلام»20, 





جواب الإمام (:38) على رسائل الكوفيّين : 

تتابعت كتب الكوفتين كالسيل إلئ الإمام الحسين (6) وهي تدعوه الى 
المسير والقدوم إليهم لإنقاذهم من ظلم الأموتين وبطشهم, وكانت بعض تلك 
الرسائل مُحمَلُه المسؤولية أمام الله والأمة إن تأتحر عن إجابتهم؛ ورأى الإمام 
- قب لكل شيءأنْ يختار للقياهم سفيرا له يُعرَفُه بان 
وقد اختار ثقته وكبير أهل بيته مسلم بن عقيل؛ وهو من أمهر الساسة 





اهاتهم وصدق نتأتهم» 





)١(‏ الإرشاد : ؟ 581 وروضة الواعظين : »0١‏ وتذكرة الخواص : +71 وتأريخ الطبري : 177/4 والفتوح 
الابن أعثم : © / +8: ومقتل الحسين للخوارزمي : 354/9 








لهذ أعلام انهداية / الإمام الحسين بن على (ع) 


وأكثرهم قدرةٌ على مواجهة الظروف الصعبة والصمود أمام الأحداث الجسام» 
وزؤده برسالة رويت بصورٍ متعدّدة؛ من بينها النضٌ الذي رواه صاحب 
الإرشادء وه ىكما يلى: 


لوالو الزقسن الزقية 

«من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين : 

أما بعد» فإنّ هات و سعيدا قدا عل بكتبكم؛ وكان آخر من قَِمَ عل من رسلكم: 
وقد فهمثٌ كل الذي اقتصصتم وذكرتم؛ ومقالة ملّكم: أنه ليس عليناإمام» فاقبل لعل اللءأن 
يجمعنا بك على الحقّ والهدئ وإني باعش إليكم أخي ابن عمي وثقني من أهل بيتي 
مسلمين عقيل» فإن كتب إلي أله قد اجتجع يكم وذوي الحجئ والفضل مدكم على 
مثل ما قدمث به رسلكم؛ وقرأتُ ف يكتبكم فإني أقدمُ إليكم وشيكاً إن شاء اله 
فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكَات” لفق بالقسط الذائن بدين الحقّ الحابم 
على ذات الل والسلام»07. 





تحرّك مسلم بن عقيل نحو الكوفة : 

لقد أكد المؤّخون أن الإمام الحسين(38) أرسل مسلم بن عقيل مع 
قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبدالله السلولي وعبدالله وعد الرحمن 
ابنى شداد الأرحبى إلى الكوفة؛ بعد أنْ أمره «بالتقوئ وكتمانٍ أمره واللطف 
بالناس: ف رأئ التاس مجتمعين مستوسقين عحجلّ إليه بذلك»0. . 

وفي النصف من شهر رمضان انطلق مسلم من مكة نحو الكوفة فعرّج 


(1) الإرشاد: ؟/74, وإعلام الورئ : ١‏ / 467 والفتوح لابن أعثم : 9 / 5+. ومقثل الحسين للخوارزمي 
مل 


(؟) الفتوح : © /1, ومقتل الحسين للخوارزمي : 117/1 


مواقف الإمام الحسين (396) وإنجازاته. 1 


على المدينة فصئ في مسجد رسول الْهرلة) ووذع قن أحبٌ من أهله 
وواصل مسيره الى الكوفة. 

وتعدّدت أقوال المؤرزخين بشأن المكان الذي نزل فيه مسلم بن عقيل 
بعد أن وصل إلى الكوقة؛ فشمّة مَنْ قال: إنه نزل في دار المختار بن 
وقيل : في بيت 





أبي عبيدة27» وقيل: نزل في بيت مسلم بن عوسجةا 
هاني بن عروة7©, 

وعندما علم الكوفتيون بوصول مبعوث الحسين(44) إلى مدينتهم؛ 
ازدحموا للقائه و بيعته. وحسب قول بعض المؤرّخين فقد أقبلت الشيعة 
تختلف إليه؛ فلمّا اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين(190) وهم 
يبكون وبايعه الناس» حتى بايعه منهج ”ماني ةشر ألنا(. 


رسالة مسلم بن عقيل إلئ الإمام الحسين 190): 

خل مسلم بن عقيل يجمم القوَاعة ليخد البيعة للإمام380) 
وتوالت الوفود تقدم ولاءهاء و الجماهير تعلن عن استيشارها. وقد لاحظنا 
كيف أن الناسكانوا يبكون وهم يسمعون مسلماً يقرأ عليهم رسالة الإمام 
الحسين(80ة) التي فيها يحتيهم؛ ويعلن استعداده للقدوم اليهم وقيادة الشورة 
على الحكم الطاغي. 

وبعد أن لاحظ مسلمكثر: نصار؛ بادر بالكتابة إلى الإمام (3#8) ناقلاً اليه 
صورةٌ حيّة للأحداث والوقائع التي تجري أمام عينيه في الكوفة؛ وقيم له 
(0 الإرشاد 43١/7:‏ وإعلام الورئ :450/1 
() الاصابة 581/1 


ف التهذيب :7144/7 
(6) الإرشاد : 49/7 ومناقب آل أبي طالب : 4 / 4٠‏ وتلكرة الخواص : :55 














00 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن على (ع) 





الموقف وأعرب عن تفاؤْك وسأله القدوم. 

وقد جاء في رسالة مسلم للإمام 
وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عقر أ 
الت س كلهم معك» ليس لهم في آل مها 
رسالة الإمام (ة) إلى زعماء البصرة 

وذكر المؤرخون أن الإمام الحسين«##) ‏ بعد أن قرر التوجّه إلى 
العراق ‏ بعث رسالة إلى زعماء البصرة جاء فيها: «أمابعد؛ فَإِنْ الله اصطفئ 
محمد ا(إ) من خلقه؛ وأكرمه بنبوته؛ واختاره لرسالته؛ ثم قبضه إليه؛ وقد نصح 
لعباده؛ وبلّغ ما أرسل به؛ وكنًا أهله وتأؤليا. 


«أمَا بعدء فإن الرائد لايكذب أهله» 
أ فعججل حين يأتيك كتابي» فإنّ 
ولاهرئ»020. 

















أوصياءه وورئته و أحقٌ الناس 
بمقامه» فاستأثر علينا قومنا بذلك؛ فرأضيتابؤكرهما الفرقة وأحبينا العافية: و نحن نعلم أننا 
أحنٌ بذلك الحق المستعق علا مين توآ قد بعنث رسولي يكم بهذا الكتاب» وأنا 
أدعوكم إلن كناب الله وسئة نيه فَإن الله قد أ م وآبدعة قد أحبيت: فإِنْ تسمعوا قولي 
أهدكم إلى سيل الرشاد»(©. 

وقد بعث(48) عدة نسخ من هذه الرسالة الى كل من : مالك بن مسمع 
البكريء والأحنفي بن قيسء والمنذر بن الجارود. و مسعود بن عمروء وقيس 
ابن الهيثم؛ وعمرو بن عبيد بن معمرء ويزيد بن مسعود النهشلي؛ وأرسل 
الإماطة) اسع مع مولئ له يقال ك: سليمان أبررزين. 0 

ولم يجب على رسالة الإمام(2) غيرٌ الأحدف بن قيس و يزيد بن 
مسعود, أما المنذر بن الجارود فقد سلّم رسول الحسين الى ابن زياد وكان 


714/5 حياة الإمام الحسين : ؟ / 748 » عن تأريخ الطبري:‎ )١( 
75/4 : (؟) مقتل الحسين للمقّم : 164 180؛ وتأريخ طبري‎ 








وأعيان الشيمة :71 040 














مواقف الإمام الحسين (5) وإنجازلته لحل 


حينها واليآ على البصرة فصلبه عشية الليلة التي خرج في صبيحتها إلى 
الكوفة(". وكانت ابنة المنذر زوجة ابن زياد فزعم المنذر أنّهكان يخشئ أن 
يكون الرسول مدسوساً من ابن زياد لكشف نواياه. 


جواب الأحنف بن قيس : 

وأا الأحنف بن قيس وهو أحد زعماء البصرة -فقد أجاب على رسالة 
الإمام(80ة) برسالةكتب فيها هذه الآية الكريمة ولم يزد عليها: (فاصبرِنَ وَغدَ 
الله حَقٌّ ولاتَسْتَخِفتّك الذين لأ يوقنون»7©. 

وهذا الجواب يعكس مدئ تخاذله وتقاعسه فى مواجهة 


الظلم والمنكر. 


جواب يزيد بن مسعود النهشلي 
واستجاب الزعيم الكبي ري تنود اللي إلى تلبية نداء الحقء 
فاندفع بوحي من إيمانه و عقيدته الئ نصرة الإمام؛ فعقد مؤتمراً عااً دعا فيه 
القبائل الموالية له وهي: ١-بنو‏ تميم . ! _بنو حنظلة . “!1 بنو سعد 
وانبرئ فيهم خطيباً فكان ممًا قال 
هالكاً ومفقوداًء ألاإنه قد اتكسر باب 
وكان قد أحدث بيعة عقد بها أمراً 


معاوية مات» فأهوث به واللهِ 
والإثم» وتضعضعت أركان الظلم» 
قد أحكمه؛ و هيهات الذي أرادء 
اجتهد واللهُ ففشل؛ وشاور فخذلء وقد قام يزيد شارب الخمور ورأس الفجور 
يذعى الخلافة للمسلمين» ويتأمر عليهم بغير رضئّ منهم مع قصر حلم وقلة 
علمء لا يعرف من الح موطأ قدميه؛ فأقسم بالله قسماً مبروراً لَجِهادُه على 









40/1: بحار الأنوار : 44 / 704 وأعيان الشيمة‎ )١( 
+٠0 78 سير أعلام التبلاء:‎ )( 








") من سورة الروم 


3 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع). 


الدين أفضل من جهاد المشركين. 

وهذا الحسين بن على وابن رسول الله (يل) ذوالشرف الأصيلء والرأي 
الأثيل. له فضل لا يوصفء وعلم لا ينزف. وهو أولئ بهذا الأمر لسابقته 
وسنّه؛ وقدمه وقرابته من رسول الله (يَلك). يعطف على الصغيرء ويُحسن إلى 
الكبير» فأكرم به راعي رعية؛ و إمام قوم و جبت لله به الحجة؛ وبلغت به 
الموعظة. فلا تعشوا عن نور الحقٌّ» و لا تسكعوا في وهد الباطل... والله لا 
يُقضّر أحدكم عن نصرته إلا أورثه له الذل في ولده؛ والة فى عشيرته؛ وها 
أنا قد لَبَستٌ للحرب لاقتها وَادَرَعْتُ لها يدزعِها. من لم + 
يهرب لم يفت» فأحسنوا رحمكم الله زد الجواب». 

ولما أنهئ النهشلي خطابع؛ نير وبهاء القبائل فأظهر وا الدعم الكامل 
له فرفع النهشلي رسالة للإمام 8# دَلْتخَنَ شرفه ونبله و هذا نصهاد 

«أما بعد » فقد وصل إل كتابلك وقهّستماندبتني إليه ودعو تني له من 
الأخذ بحنلي من طاعتك والفوز بنصيبي من نصرتك» وإن الله لم يخل الأرض 
قط من عامل عليها بخير ودليل على سبيل نجاة» و أنتم حجّة الله على خلقه 
نة أحمدية؛ هو أصلها وأنتم فرعهاء 
تميم؛ وتركتهم أشد تتابعاً 






بَعْتُ ومن 


ل 1 
ووديعته في أرضه؛ تفزعتم من ز 








فأقدم سعدت بأسعد طائرء فقد ذللت لك أعناق 


في طاعتك من الإبل الضمأى لورود الماء يوم خمسهاء وقد ذللت لك رقاب 
بني سعدء وغسلت درن قلوبها بماء سحابة مزن حين استهل برها فلمع»(©. 


ويقول بعض المؤرّخين : إن الرسالة انتهت إلى الإمام(لة) في اليوم 
العاشر من المحرم بعد مقتل أصحابه وأهل بيته؛ وهو وحيد فريد قد أحاطت 





() اللهرف : 8, وأعيان الشيمة /١:‏ 00: وبحار الأولر: 44 / 706 











مواقف الإمام الحسين (مة ) وإنجازاته 1 
به القوئ الغادرة» فلمّا قرأ الرسالة قال(1#) : «آمنك الله من الخوف: وأرواك يوم 
العطش الأكير» . 

ولمّا تجهز ابن مسعود لنصرة 





مام بلغه قتله فَجَرِع لذلك؛ وذابت نفسه 


أسين وحسرات(0. 


موقف والى الكوفة : 

كان التعمان ب بشير والياً على الكوفة وقتذاك ومع أنّهكان عثماني 
الهوئ وأموي الرغبة لكتّه لم يكن راضياً عن خلافة يزيد؛ وبعد موت معاوية 
أنضم الى عبدالله بن الزبير وقاتل وكتل معه. 

وعليه فإله لم يتخذ موقفاً متشدداين,يشاطات مسلم بن عقيل في 
الكوفة, ولم يُنقل عنه في تلك المرخلة#القيسأئبة|سوئ خطاب | اه في جمع 
الكوفيي نكان كما يتصور_لرفع,العتب والتظاهر بأنّه يقوم بواجبهكوالٍ تابع 
الحكومة الشام؛ وقد ذكر في خطابة : 

«أمَا بعدء فاقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة: فإن فيها 
هلك الرجال ويُسفَكَ الدماء وتُعْصَبُ الأموالء إنى لا أقاتل مَنْ لا يقاتلني» ولا 
آتي على من لم يأت علي ولا أنته نائمكم ولا أتحّش بكم ولاآدُ بالقرف 
ولا الظِنّ ولا التهمة؛ ولكتكم إِنْ أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم 
إمامكم» فو الله الذي لاإله غَيْه لأضر بتكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولولم 
يكن لي متكم ناصرء أما أ ني أرجو أن يكون قن يعرف الحقّ منكم أكثر 


مِكَنْ يرديه الباطل»0). 














(1) اللهوف + 068 وأعيات الشيمة : 1/ 040, وبحار الأنوار : 44 / 1+4 
(؟) الكامل في التأريخ : 770/8 





00 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


فقام إليه عبدالله بن مسلم بن ربيعة الحضرهي حليف بني أمية فقال: إِنّهُ 
لا يُْلِحُ ما ترئ أتّها الأمير إلا الهُمْبُ وأنّ هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين 
عدوك رأيٌ المستضعفين: فقال له النعمان: لثن أكون من المستضعفين في 


طاعة الله أحبٌ إل مِنْ أن أكون من الأعزّين فى معصية الله(0. 








أتصار الأمويّين يتداركون أمورهم : 

كانت الكوفة تضم آنذاك فعةً من أنصار الأموتين والمعارضين 
لأهل البيت(80) وبين هذه الفئةكان بعض المنافقين الذين يتظاهرون 
بالتشبتع لأمير المؤمنين(446) فيماكانوا يبِطِنُونَ محبة الأموتين» الأمر الذي 
ساعدهم في اختراق صفوف شيعة أهاالبيت(280) والتجسس لصالح الحكم 
الأموي؛ وكان من بين هؤلاء ممبدالل الحضرامي؛ الذي عاب على النعمان رأيّه 
كما لاحظنا قبل قليل؛ فعدَموتبَكبتالةإلى. 585 جاء فيها:«أقا بعد فإن 
مسلم بن عقيل قد قد الكوفة وبايعته الشيمة للحسين بن علن بن أبي طالب» 
فإن يكن لك في الكوفة حاجة فاب 
عملك فى عدؤك» فإنْ النعمان 

ويضيف المؤرخون أنّكتب | 
بنح و كتابه ‏ يعني كتاب الحضرمي - ثم 
مثل ذلك( 














187/1: الإرشاد : 45/5 : وأنساب الأشراف : /18, والفتوح : © / 2/اء وثعوالم للبحرائي‎ )١( 
00/1: الإرشاد: 45/5 وإعلام الورئ‎ ))( 
المصدر السابق.‎ )( 


مواقف الإمام الحسين (3) وإنجازاته 03 


قلق يزيد واستشارة السيرجون27 

يزيد كثيراً من الأخبار التي وصلته من الكوفة؛ وهي تتحدّث عن 
موقف الكوفيين من الحكم الأموي ومبايعتهم للإمام الحسين(480) فدعا 
يزيد السيرجون الذيكان يعدّ غلاماً لمعاوية فقال له: ما رأأيك ؟ إن حسيئاً قد 
أنفذ إلى الكوفة مسلم بن عقيل يبايع له. وقد بلغني عن النعمان ضعف وقول 
سي فَمَنْ ترئ أن أستعمل على الكوفة؟ . وكان يزيد عاتباً على عبيدالله 
ابن زياد(")» فقال له السيرجوذ: أرأيت لو يشير إليك معاوية حياً هل كنت 
آخذاً برأيه؟ قال : بلئ. فأخرج السيرجون عهد عبيدالله بن زياد على الكوفة» 





(1) السيرجبون غلام نصران يكان معاوية قد اتخذ كَانيوْمقوَكم. واستمر في منصيه الخطير في عهد 
.يزيد الذيكان قد نشأ على التربية النصراتية وكا أرب مها قلى ظيرها. 
وليس هذا أوّل مورد نلاحظ فيه بصوابت أصايع أَصللكتاب في صن مواقف هؤلاء الحكام تجاه 
الرسالة والعقيدة والأمة الاسلامية وقادتها محلو 
لقدكان لكل من تميم الداري ( الراهب النصراني ) وكعب الأحبار ( اليهودي ) موقم متميّز عند عمر 
كان يحترمهما ويستشيرهما ويسمح لهما بالتحد ث كل اسبوع قبل صلاة الجمعة فضفاً عن تدريس 
النوراة وتفسير القرآن الكريم ٠‏ في وقتكان لا يسمح للصحابة بكتابة ححديث الرسول (عل) وله 
التحديث به » يلكات يحبسهم في المدينة لنلا ‏ .يث الرسول (يلٌ) . ( راج ع كنز المخال الحديث 
الحفاظ بترجمة عمر وتاريخ لي نكثير :1:7/81). 
وقد عظم نفوذ هؤلاء القضاصين بعد عمر وتعاظم في عهد الأمريين واستمر في عهد العباسبين بالرغم 
من أن الإمام عل (مة )كان قد طردهم من مساجد المسلمين 
ولا يبعد أن يكرن دخول عقائد منحرفة كالتجسيم وعدم عصمة الأنبياء وغيرها من المفاهيم المنحرفة. 
إلى مصادر المسلمين نتيجة هذا الحضور الفاعل منهم في الساحة الاسلامية وتحت شعار الاسلام ونصح 
وقد تمتيز معاوية باتخاذ بطانة واسمة من أهل الكتاب حيث تلاحظ أ نكاتبه ومستشاره نصراتي؛ وهو 
(السيرجون )كما أن طبييهكان نصرانياً وهر (أثال) وشاعره أيضاكات نصرانياً وهو (الأخطل)» والشام هي 
عاصمة تصارى الروم دخول الاسلام اليها . (راجع معائم المدرستين 81/5 88) 
(؟) لأنّ عبيدالله بن زيادكان معارضاً لمعاوية في 











رقم 4836 وتلك 











لية المهد ليزيد , انظر البداية والنهاية :181/86 


0 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع). 


وقال: هذا رأي معاوية؛ مات وقد أمر بهذا الكتاب» فضّمّ المصرَيْن (يعني 
الكوفة والبصرة والنيكان واليا عليها أيام معاوية) إل عبيدللهء فقال له يزيد: 
أفعلُ. إبعث بعهد عبيدالله أبن زياد إليه... ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلي وكتب 
إلئ عبيد الله معهكتاياً جاء فيه : 

«أمَا بعد » فإنّهكتب إِليّ شيعتي من أهل الكوفة يخبر وني أن ابن عقيل 
فيهاء يجمع الجموع ليشق عصا المسلمين؛ فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى 
تأتي الكوفة فتطلب ابنَ عقيل طَلَبٍ الخرزةٍ حتى تثقفه فَتُوثِقّه أو تقتله أو 
تفية والسلام»20. 8 





توجّه عبيدالله بن زياد إلى الكوفة : 

استلم عبيدالله بن زياد كثابعيينزي بي معاوية؛ فانطلق في اليوم الثاني 
نحو الكوفة و معه مسلم بن عبر بهلي وشريك بن الأعور الحارثي وحشمه 
وأهل بيته(": حيث ينتظر عله كدوم لهسم الحسين(180) و معظمهم لا 
يعرف شخصية الإمام ولم تكن قد آلتقته من قبل؛ وقد تعجل ابن زياد الانتقال 
إلى الكوفة ليصلها قبل الإمام الحسين 3460 

باغت ابن زياد جماهير الكوفة وهو يُخفي معالم شخصيته و يتسثر على 
ملامحه: فقد تلقم ولبس عمامة سوداءء وراح يخترق الكوفة والناس ترب به 
وتسَلَمُ عليه وتردٌّد: مرحباً بك ياابن رسول الله قدمت خير مقدم(. 

فساءه ماسمع وراح يواصل السير نحو قصر الإمارة» فاضطرب النعمان 





اد : 1 / 86-65 » وإعلام الورئ + ١‏ / 150 وسير أعلام النبلاء : 5/ 15:1 
(1) إعلام الررئ 15073 
(0) الإرشاد : ؟ / ١1‏ وإعلام الورئ : 18/1 


مواقف الإمام الحسين (]32) وإنجازاته دن 





وأطل من شرفات القصر يخاطب عبيد الله بن زيادء وكان هو أيضاً قد ظن أنّه 
الإمام؛ قخاطبه: أنشدك الله إلاما ولله ما أنا بمسلَم إليك أمانتي؛ ومالي 





في قتالك من إرب ...00 

صمت ابن زياد وراح يقترب من باب القصرء حتى شخص النعمان أنّ 
القادم هوابن زيادء ففتح الباب ودخل ابن زياد القصر وأغلق بابه وبات ليلته» 
وباتت الكوفة على وجل وترقب وفي منعطف سياسي خطير. 


محاولات ابن زياد للسيطرة على الكوفة : 

فوجئ أهل الكوفة با زياد عند الصباح وهو يحتل القصر بالنداء: 
الصلاة جامعةٌ» فقام خطيباً في الجموح'المَخيصدة وراح يُمتي المطيع والسائر 
فى ركب السياسة القائمة بالأمائى العريضة أ ويهدد ويتوغد المعارضة 





والمعارضين والرافضين لحكومة برض يحتن ,قال .ب سوطي وسيفي علئ مَنْ 
ترك أمري وخالف عهدي(". 

ثم فرض على الحاضرين مسؤولية التجّس على المعارضين؛ وهدّد 
مَنْ لَمْ يُساهم في هذه العملية ويُتَقْذْ هذا القرار بالعقوبة وقطع المخصّصات 
ققال: «.. فمن يجيء لنا بهم فهو بريء؛ و مَنْ لم يكتب لنا أحدٌ 
فليضمن لنا قي عرافته أن لا يخالِقّنا منهم مخالفء ولا يبغي عليتا منهم باغ» 
َعَنْلَمْ يت برت منه الذقة وحلال ثنا ده وماله؛ وأيُما عريف وجد في 
عرافته من يُغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه الينا صلب على باب داره وألغيت 





(1) الإرشاد : ؟ / 48 وروضة الواعظين : 17+ ومقتل الحسين للخوارزمي : .148 » وتهذيب اشهذيب 
يه 


(1) مقاتل الطالبتين : /80, وإعلام الورئ :878/9 


لجنا أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 
تلك العرافة من العطاء»(©. 

وقدكان ابن زياد معروفاً فى أوساط الكوفيّين بالقسوة والشدّةء فكان 
من الطبيعى أن يُحْدِتَ قدومه وحطاله الشديد اللهجة هرّةٌ عند المعارضين 
لسياسته؛ فلاحت بوادر التكوص والتخاذل والإرجاف تظهر على الكوفتين 
وقياداتهم؛ من هنا اعتمد مسلم بن عقيل وسيلةٌ جديدة للسير في حركته نحو 
الهدف المطلوب. فانتقل الى دار هانىء بن عروة وجعل يتسقّر في دعوته 
وتحركاته إلاعن خلّص أصحابه؛ وهانىء يومذاك سيّد بني مراد وصاحب 
الكلمة المسموعة في الكوفة والرأي المطاع7©. 1 


موقف مسلم من اغتيال ابن زياد 

لقدكان مسلم بن عقيل أرضِوَان لل تفالى عليه - يحمل رسالةٌ سامية 
وأخلاقاً فاضلة اكتسبها نئي تالنبقةءكم كان يملك درايةٌ بكلٌ تقاليد 
وأعراف المجتمع الذيكان يت رك فيه؛ ففي موق ف كان يمكن فيه لمسلم ابن 
عقيل أن يغتال ابن زياد رفض ذلك لاعتبارات شتّئ. 

فقد روي أن شريك بن الأعور حين نزل في دار هانىء بن عروة مرض 
مرضاً شديداًء وحين علم عبيد الله زياد بذلك قدم لسيادته, وهنا اقترح 
شريك على مسلم أن يغتال ابن زياد؛ فقال: إِنْما غايتك و غاية شيعتك هلاك 
غية: وقد أمكنك الله منه وهو صائر إل ليعودنيء فقم وأدخل الخزانة 
حتئ إذا اطمأن عندي فاخرج إليه فاقتله: ثم صر إلئ قصر الإمارة قاجلس فيه» 











(1) الإرشاد: 5 /40؛ والقصول المهمة : 140 » والفتوح لابن أعثم : 30/8 
(1) مروج الذهب :46/7 , والأخبار الطوال : 817 : وإعلام لورئ :174/1 


مواقف الإمام الحسين (356). 1 





فإنّه لا ينازعتك فيه أحد من الناس. 

ولمس مسلم كراهية هانىء أن يقتل عبيد الله في داره؛ ولم يأخذ مسلم 
ال شريك بحسرة وألم لمسلم : ما منعك 
: أحدهماكرا ية هانىء لقتله في منزله؛ 


5 







باقتراح شريك؛ وحين خرج عبيد أ: 
من قتله؟ قال مسلم: منعني مد 


والأخرئ قول رسول الله(6): «إنّ الإيمان قبد الفنك لا يفتك مؤمن»07. 


الغدر بمسلم بن عقيل : 

اتَخذ ابن زيادكل وسيلة مهما كانت دنيئة للقضاء علئ الوجود السياسي 
والتحرّك الذي برز منذراً بالخطر بوجود مسلم بن عقيل على النظام الأمري» 
وسارع للقضاء على مسلم بن عقيل وك ل /تميوالين له قسبل وصول الإمسام 
الحسين(4#8) وليتمكن بذلك من إفشال الشورة) فدبّر خطة للتجتس على 
تحر كات مسلم ومكانه والموالي ل واستطاع أنةبيكتشف مخبأه وأن يعلم 
بمقرّه( فكانت بداية تخاذل الناس عن الصمود في مواجهة الظلم. 

القد استطاع الوالي الجديد عبيد الله بن زياد أن يُحْكِمَ الحيلة والخداع 








ليقبض على هانىء بن عروة الذي آوئ رسول الحسين (44) وأحسن ضيافته 
وآشترك معه في الرأي والتدبير فقبض عليه وقتله بعد حوار طويل جرئ 
بينهما؛ وألقئ بجثمانه من أعلئ القصر إلى الجماهير المحتشدة 
حوله؛ فاستولى الخوف والتخاذل على الناس؛ وذهب كل إنسان إلى بيته 





مع 
أي طالب : 4 / 41 والفتوج لابن أعثم 


)١(‏ الأخبار الطوال : 141» ومقاتل الطالبتين : 8/8؛ وإعلام الور: 
(1) إعلام الوريئ : 46٠ / ٠‏ » والأخبار الطوال : 10#: ومناقب 17 
© وتأريخ الطبري : 76 001, وأنساب الأشراف 








د أعلام للهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 
وكأث الأمر لا يعنيه00. 

ولمَا علم مسلم بما جرئ لهانىء ورأى تَخاذْلَ عشيرته مذحج الغنية 
بعددها وعدَّتها خرج في أصحابه ونادئ متاديه في التاس وسار بهم لمحاصرة 
القصرء واشتد الحصار على ابن زياد وضاق به أمزه؛ ولكته استطاع بدهائه 
ومكره أن يتغلب على المحنة ويُحَذَلَ الناش عن مسلم0». 

القد دس ابن زياد في أوساط الناس أشخاصاً يُُتَذَّلونهم ويتظاهرون 





بالدعوة إلى حفظ الأمن والاستقرار وعدم إراقة الدماء؛ ويحدّرون من قندوم 
جيش جرّار من الشام بهدف كسب الوقت وتفتيت قوئ الثوار. واستمر 
الموقف كذلك والناس تنصرف فتتفريقن عن مسلم. وبدخول الليل صلَئ بمن 
بقي معه وخرج من المسجد الجاع ويح دأ لألاصر له ولا مؤازر ولا من يدل 





على الطريق» وأقفل الناس أبوابهم في وجهه؛ فمضئ يبحث عن دارٍ يأوي 
إليها في ليلته تلك» وفيما هو يسَيرَ في ظلمَة اليل وجد امرأةٌ على باب دارها 

نظلر شيثء فعرفها بنفسه وسألها المبيت عندها إل الصباح؛ فرخبت 
به وأدخلته بيتهاء وعرضت عليه العشاء فأبئ أن يأكل شيئء وعرف ولدها 
بمكانه وكان ابن زياد قد أعدّ جائز: لِمَنْ يخبره عنه؛ وماكاد الصبح يتنس 
حتى أسرع ولدها إلى القصر وأخبر محمد بن الأشعث بمكان مسلم بن عقيل» 
و فور وصول النبأ الى ابن زياد أرسل قوّة كبيرة من جنده(” بقيادة ابن 
الأشعث إلى المكان الذي فيه مسلم» وما أن سمع بالضجّة حتى أدرك أن القوم 











لتأريخ : */ 19١‏ » والقتوح لابن اعثم : © / كل وإعلام لور :111/1 
الاثني عشر؛ القسم الثاني : 36 وإعلام الورئ : +41١ / ٠‏ ومناقب آل أبي طالب : 81/4 






مواقف الإمام الحسين (322) وإنجازاته ذه 


يطلبونه فخرج إليهم بسيقه. 

وقد اقتحموا عليه الدار فشد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم 
من الدار ثم عادو إيه نشة عليه م كذلكء مع انهم تكائروا عليه بعد أن أنخن 
بالجراح فطعنه رجل من خلفه فخر الى الأرض فأُخذ أسيراً وحمل على بلغة 
وانتزع الأشعث سيفه وسلاحه وأخذوه الى القصر فأَذْخِلَ على ابن زياد ولم 
يسلّم عليه وجرئ بينهما حوار طويل كان فيه ابن عقيل رضران الله عليه - 
رابط الجأش منطلقاً في بيانه قوي الحجّة, حتى أعياه أمزه وانتفخت أوداجه 
وجعل يشتم علتاً والحسن وال بينء ثم أمر أجهزته أن يصعّد وا به الى أعلى 
القصر ويقتلوه ويرمرا جسده إلى الناضل ويتسحبوه في شوارع الكوفة ثم 

يصلبوه إلى جانب هانىء بن عرو هذا وأه ل الكوفة وقوف في الشوارع لا 
يحد كوت ساك وكافه لايس ةوج اود ١‏ 

وكان مسلم قد طلب من ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسين (180) يخيره 
بما جرئ في الكوفة وينصحه بعدم الشخوص اليهم؛ فوعده ابن الاشعث بذلك» 
ولكنه لم يفٍ بوعده(© 








(1) يراجع في تفصيلاته الى : اعيان الشيعة: 085/1 إء 
والفتوح : 5 / هه» وتأريخ الطيري : 4 1 -18» ومقائل 





لورئ : 4147/١‏ والكامل في التأريخ : 150/1 








0 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن على (ع) 


البحث الخامس: حركة الإمام الحسين(لثة) الى العراق 

ونترك الكوفة يعبثُ بها ابن زياد ويتتتع شيعة الإمام الحسين(14) 
ويطاردهم؛ ونعود إلى مكة لنتابع السير مع ركب الحسين(4#) حتى الطلف 
حيث المأساة الكبرئ. قال المؤرّخون:كان خروج مسلم بن عقيل رحمة لشعيه 
بالكوفة يوم الثلاثاء لشمانٍ مضين من ذي الحجة سنة ستين: وقتله يوم الأربعاء 
التسع خخلون منه يوم عرفة؛ وكان توجّجه الحسبين موات !د عليء من مكة الى العراق 
في يوم خروج مسلم بالكوفة ‏ وهو يوم التروية _بعد ُقامه بمكة بقية شعبان 
وشهر رمضان وسُوَالاً وذا وثماني ليالٍ خلون من ذي الحجة سنة ستين» 
وكان28ة) قد اجتمع إليه مدة مُقامِه ”مك تقر من أهل الحجاز ونفر من أهل 
البصرة انضمّوا إلى أهل بيته وموأليه. 

وما أراد الحسين (4#2مالتوَحَإن براق اف بالبيت وسعئ بين الصفا 
والمروة وأحلّ من إحرامه وجعلها عمرة أنه لم يتمكّن من تمام الحج مخافة 
أن يُقْبضَ عليه بمكة فينْمَ به إلى يزيد بن معاوية؛ فخرج(440) مبادراً يأهله 
وولده ومن انضم إليه من شيعته؛ ولم يكن خبر مسلم قد بلغه(©. 











لماذا اختار الإمام الحسين(3/4) الهجرة إلى العراق؟ 
رغ مكل ما قيل من تحليل ودراسة لوضع المجتمع الكوفي وما ينطوي 
عليه من إثارة سلبيات يتكهن بأغلبها المحللون من دون جزم فا: 
اخحتيار الإمام الحسين (3#) الهجرة الئ العراق كان لأسباب منها : 
١ن‏ التكليف الإلهي برفع الظلم والفساد والأمر بالمعروف والنهي عن 





نرئ أن 


(0 الإيقاد:؟//د 


مواقف الإمام الحسين (ل3) وإنجازاته لفل 


المنكر يشمل جميع المسلمين بلا إستثناءء إذ أثنا لا نجد في النصوص 
التأريخية ما يدل علئ قيام قطر من الأقطار الاسلامية بمحاولة لمواجهة 
الحكم الاموي سوئ العراق الذي وقف ضدهم منذ أن ظهر الامويّون في 
الساحة السياسية وحتئ سقوطهم. 

" -إِنَ الإمام الحسين(2ة) لم يعلن دعوته لمواجهة ظلم الاموتين 
وفسادهم والنهوض لإحياء الرسالة يوم طلب منه مبايعة يزيد» بلكانت تمت 
دعوته في العمق الزمني إلئ أبعد من ذلك؛ ولكن لم نر نصوصاً تأريخية تدل 
على استجابة شعب من شعوب العائم الإسلامي لشداء الإسام الحسين8800) 
ونهضته غير العراق: فكانت الدعوابةةالكثيرة والملخة موجّهة إليه تعلن 
الولاء والاستعداد لتأييد النهضة وأمزٍاتئية ابحم الأموي الفاسد. 

؟-لم يكن أمام الحسين (يلة) من خيار لاخجيار بلدآخر غير العراق» لأن 
بقية الأقطار إقا أنه كانت مؤيدة للأموَيِينَ في توجهاتهم وسياساتهمء أو 
ا ار 
علئ أن كثيراً من شعوب العالم الإسلام ي كانت في ذلك الحين 
ل ل 0 
معها؛ ممّاكان سبباً لتضييع ثورة الإمام وجهوده. 

؟ -كانت الكوفة تضحَ الجماعة الصالحة التي بناها الإمام علئٍ(806) 
والقاعدة الجماهيرية التي تتعاطف مع أهل البيت (20)؛ فأراد الإمام 
الضين 90 أن لا يضيع دمه وهو مقتول لا محالة»كما أراد أن يعمق 
الإيمان في النفوس ويجدّر الولاء لأهل البيت (#ة)» وكان العراق أخصب 
أرضٍ تستجيب لذلك: وسرعان ما بدأت الثورات في العراق بعد استشهاد 








لفن أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 
الإمام الحسين(3)؛ وأصبح العراق القاعدة العريضة لنشر مبادئ وفضائل 
أهل البيت(/ذ) إلى العالم الاسلامي في السنين اللاحقة. 

اختيار أي بلي غير العراق سيكو له أثره السلبى؛ إذ يتخذه أعداء 
الاسلام وأهل البيت(252) أداة عارٍ وشنارٍ للنيل من مقام الإمام وأهدافه 





- 


السامية؛ ويفسر خروجه إليه على أنّه هروب من المواجهة الحتمية؛ في الوقت 
الذيكان يهدف الإمام (4#) الى إحياء حركة الرسالة والجُثل الأخخلاقية 
وتأجيج روح المواجهة واتتصدذي ب للغلم والظالمين. وحتئ على فرض 
اختياره (940) بلدأ آخر فإنّ سلطة الأُموتين ستنال منه وتقضي عليه دون أن 
يحقّق أهداف رسالته التى جاء من أجلها. 

5-لماكان العراق يصاوخ الأمتوئينٍ كانت أجراؤه مهيّئة لنشر 
الإعلام الشوري لنهضة الحسين 20 وأفكاره, ومن ثح فضح بنيأمية 
وتسترهم بالشرعية وغطء الْديّنة.وجتتن القنزعة العاطفية المزعومة 
في العراقيّين فق د كانت سببا فى ديمومة وهج الثورة وأفكارهاكما نرئ ذلك 
حنئ عصرنا هذا 1 

ولعل هناك أسباباً لاندركهاء لاسيما ونحن نرئ أن الإمام الحسين(390) 
كان علئ بتّنة واطلاع من نتيجة الصراع؛ وكان على معرفة بالظروف 
الموضوعية المحيطة بمسيرته وعلى علم بطبيعة التكوين الاجتماعي 
والسياسي للمجتمع الذي كان يتوجه إليه من خلال وعيه السياسي الحاذق» 
والنصائح التي قدّمها إليه عد من الشخصيات فضلاً عن عصمته عن الزلل 
والأهواء»كما نعتقد؛ فلم يكن اختياره العراق منطلقاً لثورته العظيمة؛ إلا عن 
دراية وتخطيط رغم الجريمة التكراء التي نتجت عن تخاذل الناس وتتركهم 
نصرة إمامهم ولحوق العار بهم في الدنيا 0 




















مواقف الإمام الحسين (420) وإنجازاته أندذا 


تصريحات الإمام(180) عند وداعه مكة : 

صدرت عن الإمام الحسين390) عذة تصريحات عند ما كان يعتزم 
مغادرة مكة والتوجّه إلى العراق: وكانت بعض هذه التصريحات تمثل 
أجوبته(#0) على من أشفق عليه أو مَنْ ندّد بخروجه وقد تمقّل خطابه للناس 
بصورة عامة, فتذكدٌ منها هنا: 

١-روئ‏ عبدالله بن عباس عن الإمام الحسين بشأن حركته نحو العراق 
قوله(380): «والله لايَدَعُوتتِي حتى يستخرجوا هذه العَلقةُ من جوفي: فإذا فعلوا سُلّط عليهم 
مَنْ يذلهم حتى يكونوا أل من فَزم المرأة»07 

-كان محمد بن الحنفية فيئ ترب فلم علم بعزم الإمام(لة) علئن 
الخروج إلى العراق توجّه إلى مكة؛ روسل إليها في الليلة التي أرادرة) 
الخروج في صبيحتها إلى العراق/ ومَصَكَئةَؤبوصولة'فبادره قائلً: ديا أخي إن 
أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك؛ ويساورني خوف أن 
يكون حالك حال من مضى: فإن أردت أن تقيم في الحرم فإنك أعز من 
بالحرم وأمنعهم». 

فأجابه الإمام(##): «خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية: فأكون الذي 





تستباح به حرمةٌ هذا البيت» فقال محمد: «فَإِنُ خفت ذلك فسر إلى اليمن 
أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس به؛ ولا يقدر عليك أحد»؛ قال 
الحسين (98): «أنظر فيما قلت». 

ولمّا كان وقت السَحر بلغه شخوصّه إلى العراق وكان يتوضأ فبكئ» 


( الكامل في التأريخ : 71/4 


نكن أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 
وأسرع محمد إلى أخبيه فأخذ يزمام ناقته وقال له: «يا أخيء ألم تعدني فيما 
سألتك؟» قال الإمام(خئة): «بلن ولكتي أناني رسول الدريي) بعد ما فارَفمّك وقال لي: 
با حسبين: أخرج إن الله شاء أن براك قتيلأ»» فقال محمد: فما معنى حمل هؤلاء 
النساء والأطفال» وأنت خارج علئ مثل هذا الحال؟ فأجابه الإمام(0ةة): «قد 
اشاء الله أن يراهن سبايا»017. 

ولم يكن اصطحاب الحسين(42) لعيالاته حالة غريبة علئ المجتمع 
.كان العرب يصطحبون نساةهم في الحروب وكذا فعل 
ين نسائه؛ أا بالنسبة إلى الإمام 
اصطحابه لعائلته في جركته إنُماكان لأجل أن يكون وجودها 
معه بمثابة حجّة قوية علئ المسلخي نيرتم فمن تولئ الحسين (490) ويسعئ 
لنصرته والدفاع عنه فأولئ له كتاف غتدوهو بين أهله. وإن اخستلف مع 
الحسين (9#0) فما ذنب عيالاة انث التبج«) خاصة أن الخلاف بزعم 
الأموتين إِنّما هر لأجل الخلافة. 

١‏ ذكر المؤرخون أن الإمام الحسين(86) لما أراد الخروج من مكة 
ألقئ خطاباً فيهاء جاء فيه: «مُط المَوْتُ على وُلْدِآدم خط القلادة على جيدٍ الفتاة» وما 
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تياق بعقوب إلى بوسف. وير لي مصرعٌ أنا لاقيه, كأ ني بأوصالي 
تفطّعها عُسْلانُ الفلوات بين النواويس وكربلاء؛ فيملأنٌ متي أكراش جوفاً وأجربةٌ شغياء له 
محيص عن يوم خط بالقلمء رضا الله رضانا أهل البيت تصبر على بلائه وبوا 
الصابرين» لن تشذ عن رسول اله (22ذ) نحن وهي مجموعة له في حظيرة القدسء تق بهم 
عيله» وينجَرُ يهم وعده. من كان باذلاً فينا مهمه وموطّاً على لقاء الله ته فَليْحَل معناء 


أجور 








(1) اللهوف عل قتائ الطفوف + 87 , وأعيان الشيمة : 017/١‏ : ويحار الأنوار : 66/ 1514 


مواقف الإمام الحسين (2) وإنجازاته لعل 
ني راحل مُصبحاً إن شاء الله تعالى »00 

الإمام الحسين(88) في هذه التصريحات أنه مصمّم على عدم 
اميأ قياماً بتكليفه الإلهي» موضحاً سبب خر وجه من مكة؛ مخب رأأعن 
المصير الذي يتنظره وأهل بيته جميعاًء داعياً الى الالتحاق به م كان مُوَطَناً 
على لقاء الله نفسه؛ معلناً أن الله تعالى قرن رضاه برضا أهل البيت880). 








خلاصة الثور: 

بوعى القائد الرسالى والفدائى العظيم والثائر من أجل العقيدة 
هم الإمام الحسين(88) بحنكة ودراية المسير من مكة الى السراق» بعد 
أن أوضح جانباً كبيراً من أهدافه وأَسِباتبٌتهضته. وقد تطايرت أخباره إلى 
أرجاء العالم الإسلامي. 


في رسالة : 











وكتب الإمام(!8) الن بنئ: هاشم في يغرب رسالةٌ يدعوهم فيها إلى 
الفرصة الأخيرة لنصرة الإسلام والمبادى والمَيمِ الإلهية والتأّق في سماء 
التضحية فى الدنيا؛ وخلود الذكر الطيب واليقاء عنواناً للحن والعدل والإباء 
والفوز فى أعلئ درجات الجئة فى الآخرة» ققد جاء فيها بعد البسملة : 

«هن الحسين بن علي إلن أخيه محمد ومن قبله من بني هاشم : أمابعد»فإله من لحق 
بي منكم استشهد, ومن لم بلحق بي لم يدرك الفتح» والسلام»17). 

ولما وردت رسالة الإمام() الى بني هاشم في يثرب» يادرت 
طسائفة متهم إلى الالتحاق به ليفرزوا بالفتح والشهادة بين 
يدي ريحانة رسول النه0)85. 
)١(‏ إحقاق الحق : ,010/1١‏ وكشف الفمة :704/5 


(1) مناقب آل أبي طائب : 4 1/17 ويصائر الدرجات : 640 ودلاتل الإمامة : 0 
(5) راجع تأريخ ابن عساكر : ترجمة الإمام الحسين (856) 





ملاحقة السلطة للإمام(38) : 
ولم يبد الإمام (لثة) كثيراً 





عن مكة حتئ لاحقته مفرزة من الشرطة 
بقيادة يحيئ بن سعيد, فقد بعثها والي مكة عمرو بن سعيد لصد الإمام(40) عن 
السفر» وجرت بينهما مناوشات حتئ تدافع الفريقان واضطربوا بالسياط 
وامتنع الحسين وأصحابه منهم امتناعاً قويا(©. 


في التنعيم: 

ومضئ ركب الإمام الحسين (:3) لا يلوي على شيء؛ وفي طريقهم 
بمنطقة التنعيم7"» صادفوا إبلاًدِيَُمتوخِيَها شطرٌ الشام وهي تحمل الهدايا 
اليزيد بن معاوية قادمة من اليمن» فاسيأجرا من أهلها جمالاً لرحله وأصحابه 
وقال لأصحابها: من أح ب أل يَتَظلِقكمعه الى :الغراق وفيناهكراءه وأحسنًا 
صحبته؛ وَمَنْ أحب أن يفارقنا في بعض الطريق أعطيناكراءه على ما قطع 
من الطريق» فمضئ معه قوم وامتنع آخرون7. 





في الصفاح : 
وواصل الإمام مسيره حتى وصل الصفاح”27) فالتقى الفرزدق الشاعر 
فسألهعن خبر الناس خلفه فقال الفرزدق: قلوهم معك والسيوف مع بني أمية؛ 


() الإرشاد: لله 

(1) التنعيم : موضع بمكة في الحل يقع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة؛ جاء ذلك في معجم البلدان : 
كلق 

00 الإإرشاد : ؟للة 

(4) الصفاح : موضع يبن حنين وأنصاب افحرم على يسرة الدائحل الى مكة من مشاش... جاء ذلك في معجم 
اليلدات: 91278 





مواقف الإمام الحسين (320) وإنجازاته دل 





والقضاء ينزل من السماء. فقال أبو عبدالل48): صدقتء لله الأمر» واللة يفعل 
ما يشاء؛ وكل يوم ربّنا هو في شأنء إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على 
نعمائه وهو المستعان علئ أداء الشكرء وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يتعدّ 
ع ْكان الح نيه والتقوئ سر يرق(0. 


ثم واصل الإمام(8ة) مسيرته بعزم وثبات؛ ولم يثنه عن عزيمته قول 





الفرزدق في تخاذل الناس عنه وتجاوبهم مع الأموتين. 
كتاب الإمام::8) لأهل الكوفة 

ولما وافئ الإمام الحسين(4ة) الحاجر من بطن ذي الؤّقّة - 
وهو أحد منازل الحج من طريق«البداد يقككتب كتاباً لشيعته من أهل 
الكوفة يعلمهم بالقدوم إليهم: ولم_يكين(8ة» فد وصله خبر ابن عقيل» 


هذا نصّه: 


يفوالآوالرقالرَيةْ 
من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤهنين والمسلمين : 
سلام عليكم . فَإنّي أحْمَدُ اليكم الله الذي لا إله إلا هو. 
أمًا بعد» فإنّكتاب مسلم بن عقيل جاءني يُخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملدكم 
على نصرنا والطلب بحقّناء فسألت الله أن يُحسن لنا الصنيع؛ وأن يُنيبكم على ذلك أعظم 
الأجرء وقد شَخَضْتُ اليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمانٍ مضين من ذي الحججة يوم التروية؛ 


)١(‏ مقتل الحسين للمقرم : +40 البداية وانهلية: أب نكثير: 16/0 صفة مخرج الحمين( كه ) الى العراق. 


0 أعلام الهنايا 





الإمام الحسين من علي (ع) 


فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا(') في أمركم وجدّواء فإنّي قادم عليكم في أيَامي هذه. 
والسلام عليكم ورحمةالل وبركاته0؟). 


وقد بعث (#) الكتاب بيد قيس بن مُسهر الصيداوي. 


إجراءات الأمويّين : 

سرئ نبأ مسير الإمام(4) نحو الكوفة بين الناس فاضطرب الموقف 
الأموي» وشعرت السلطات بالخوف والحرجء وتحدّثت الركبان بأنباء الشاثر 
العظيم؛ فتناهى الخبر إلى عبيدالله بن زياد» فاع رجاله وجنده؛ ووضع خطة 
انطع الطريق أمام الحسين(:3#) والحيلولة دون وصوله إلى الكوفة: فبعث مدير 
شرطته الحصين بن نمير التميمي» فكلقاً بتنفيذ المهمّة؛ فاختار الحصين 
تيجياً يسيطر من خلال ”تحال ىأطلريق مرور الإمام(8#0»» فنزل 
بالقادسية واتّخذها مقرأ لقيلاته. 





موقعا استرا 


اعتقال الصيداوي وقتله : 

انطلق قيس بن مُسهر الصيداوي برسالة الإمام نحو الكوفة؛ وحيئما 
وصل القادسية اعتقله الحصين بن نمير» فبعث به إلى عبيدالله بن زياد فقال له 
عبيدالله: إصعد فسبّ الكذّاب الحسين بن على فصعد قيس فحمدالله وأثنئ 
عليه ثم قال: أيَها الناسء إِنّ هذا الحسين بن علي خير خلق الله ابن فاطمة بنت 
رسول اللْهي) وأنا رسوله اليكم؛ وقد فارقته في الحاجر فأجيبوه» ثم لعن 
عبيدالله بن زياد وأباه؛ واستغفر لعل بن أبي طالب وصلَئ عليه؛ قأمر عبيدالله 





(1) انكمشوا: بمعنئ أسرعوا 
(1) الإرشاد : ؟ / */ء والبداية والنهاية : / 181 وبحار الأنوار : 14 / 754 





مواقف الإمام الحسين (351) 


أن يُرمئ به من فوق القصرء فرموا به فتقطّم0©. 

وروي : أنه وقع على الأرض مكتو فتكشرت عظامه وبقي به رمق» 
فجاء رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه: فقيل له في ذلك وعِيت 
عليه: فقال : أردتٌ أن أريحه. 


مع زهير بن القين 

وانتهت قافلة الإمام الى «زرود: د» فأقام (#ة) فيها بعض الوقت, وقد نزل 
بالقرب منه زهير بن القين البجلي وكان عثماني الهوئ؛ وقد حج بيت الله في 
تلك السنة؛ وكان يساير الإمام في طريقه ولا يحب أن ينزل معه مخافة 
الاجتماع به إلا أله اضطر إلى النزول كانه فبعث الإمام80ة) إليه رسولة 
يدعوه إليه؛ وكان زهير مع جماعتة باون البلعام» فأبلغه الرسول مقالة 





الحسين فذعر القوم وطرحوا ما فى أُيديَهمٍ من طعام؛ وكأنَ على رؤوسهم 
الطه 
لوأ 

مستبشراً قد أشرق وجهه فأمر بفسطاطه وثقله وراحلته ومتاعه؛ فَقٌّوّضَ 
ويل إلى الحسين (880) ثم قال لامرأته: أنتِ طالق» إلحقي بأهلك؛ فإني لا 
أحتٍ أن يُصيتبكِ بسببي إلا خير. وقال لأصخاي 





فققالت له امرأته: سبحا الله! أبعت ليك ابن بنت رسولالله ثم لاتأتيه؟ 
فسمعت م نكلامه ثم انصرفتَ. فأتاه زهير بن القين» فما لبث أن جاء 














وإلا فهو آخر العهد: إِنّي سأحدثكم حديثاً ينأ إنا غزونا البحر ففتح لله علينا 
وأصبنا غنايم فقال لنا سلمان الفارسي رحمة الله عليه : أَفَر 5 : 
عليكم وأصبتم من الغنائم؟ قلنا: نعمء 
محمد فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معه ممًا أصبتم اليوم من الغنتا 






(1) الإرشاد: ؟/ ,1/٠‏ ومثير الأحزات : 45 : والبداية والتهاية :8/ 11: 


0 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


أنا فأستودعكم الله. قالوا: ثم والله -مازال في القوم مع الحسين(4#2) حتى قتل 
رحمة الله عليه(0. 





أنباء الانتكاسة تتوارد على الإمام90ة) : 

ها هي الكوفة تضطرب وتموج.؛ والانتكاسة الخطيرة قد لاحت 
ملامحهاء وبدأ ميزان القوئ يميل صالح السلطة الأموية» والوهن بدأ يدتٍ 
والانحلال يسري في أوساط المعارضة؛ وبدأ الإرهاب والتجسس والرشوة 
تفعل فعلتهاء فتلاشت المعارضة ونكص المبايعون؛ وقتل مسلم بن عقيل 
وهانيء بن عروة وقيس بن مُسهر الصيداوي؛ وسُجِنَ المختار بن عبيدة 
الثتقفي؛ وانقلبت أوضاع الكوفة على أَعُقَابها 

وواصل الإمام الحسين (982) اير وريس لديه معلومات جديدة عن 
تطور الأحداث» فأرسل عبدالله ين يقَطرَ إلى مسلم بن عقيل ليستجلي الموقف» 
إلا أن الحسين أخبر في الطريق قي موضم يدعَئ «التعلبية» بانتكاسة الشورة 
واستشهاد مسلم بن عقيل؛ أقا رسوله الثاني هذا إلى مسلم ققد وقع أسيرا أيضاً 
بيد جنود الحصين فتقل إلى ابن زياد فى الكوفة؛ وكانكرسول الحسين(98) 
السايق مثالاً للصلابة والجرأة والإخلاص. 

ووصل خبر أسر الرسول واستشهاده إلى الإمام(8#2) في موضع يدعئن 
«زبالة» وهكذا راحت تتوارد على الإمام أنباء الانتكاسة؛ ولاحت له بوادر 
النكوص الخطيرء وشعر بالخذلان ونقض العهد: فوقف قى أصحابه وأهل بيته 
يبلغهم بما استجد من الحوادث؛ ويضع أمامهم الحقائق؛ ليكونوا على بصيرة 
من الأمرء فقال لهم: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمَا بعد؛ فإِنّه قد أنانا خبر فظيع 


(0) الإبشاد : 5 977 17, والكامل قي لتأريخ : / 109 : والأخبار الطوال : +74 


مواقف الإمام الحسين (5) وإنجازات مد 


قت مسلم بن عقيل وهانيء بن عروه وعبدالل بن يقطر, وقد خذلنا شيعا فمن أحبٌ منكم 
الانصراف فلينصرف في غير حرج ليس معه ذمام». 

فتفرّق الناس عنه وأخذوا يميناً وشمالاً حتى بقي في أصحابه 
الذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير ممن انضموا إليه؛ وإِنَّما فعل 
ذلك لأنّه(36) علم أن الأعراب الذين اتبعوه إنما اتبعره وهم يظنون أنّه 
يأتسي بلدا قد استقامت له طاعةٌ أهله؛ فكره أن يسيروا معه إلا وهم 
يعلمون على ما يقدمون(". فلمًا كان السَحَر أمر أصحاته فاستقّوا ماءٌ 
وأكثرواء ثم ساروا. 











لقاء الإمام الحسين(1#9) مع الحرّ: 

وبينما كان الإمام(480) يسير| بابق يمه من أصحابه المخلصين 
وأهل بيته وبني عمومته؛ إذا بموريرونٍ أشباحاً مقيلة من مسافات بعيدة» 
وظبّها بعضهم أشباح نخيل؛ ولكن لم يكن الذي شاهدوه أشجار النخيل» 
ولكنها جيوش زاحفة؛ فبعد قليل ‏ لهم أن تلك الأشباح المقبلة عليهم هي 
ألف فارس من جند ابن زياد بقيادة الحز بن يزيد الرياحي: أرسلها ابن زياد 
لتقطع الطريق على الحسين(8#8) وتستّرهكما يريد ولمّا اقتربوا من ركب 
الحسين (ة) سألهم عن المهمّة التي جاءوا من أجلهاء فقال لهم الحز: لقد أمرنا 
أن نلازمكم ونجعجع بكم حتى ن لككم على غير ماء ولا حصن؛ أو تدخلرا في 
حكم يزيد وعبيدالله بن زياد(©. 











اد : 75 00 حلاء والبداية والنهاية :11/8 
(؟) تأريخ الطبري : 1/ 700: ومقتل الحسين للخوثرزمي + 9/ 774 ؛ والبداية والنياية :145/6 وسحار 
الأبوار + 66( فيصر 








0 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


وجرئ حوار طويل بين الطرفين وجدال لم يتوضلا فيه الى نتيجة 
حاسمة ترضي الطرفين؛ فلقد أبئ الح أن يمكّنَ الحسينَ من الرجوع إلى 
الحجاز أوسلوك الطريق المؤذية إلى الكوفة؛ وأبئن الحسين(8200) أن يستسلم 
ليزيد وابن زياد(: وكان مما قاله الحسين وهو واقف بيهم خطيباً: «أتها 
الناس! إِنّي لم آتِكم حتئ أتتني كتبكم وقديث علي رُسُلكُم؛ أن أقدم عليناء فإنه ليس لنا 
إمام لعل لله أن يجمعن بك على لد والحقٌ؛ قإنكتم على ذلك فقد جنتكم قأعطوني ما 
أطمئنُ إليه من عهودكم ومواثيقكم؛ وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين إِنْصَرَفْتُ عنكم 
إلى المكان الذي نت نه إليكم»: فسكتوا عنه ولم يتكلم أحد منهم بكلمة فقال 
لحر : «أتريد أن تصلي بأصحابك؟» قالة#”لاءوبل تُصلي أنت ونصلي بصلاتك» 
فصلَئ بهم الحسين(2"7)886 

وبعد أن صلئ الإمام(#ة) بهم العصر خاطبهم بقوله: «أمًا بعد فإنكم إن 
تتقوا الله وتعرفوا الحقّ لأهله تكونوا أرضئ لل عتكمء ونحن أهل بيت محمّد وأولئ بولاية 
هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم والسائرينَ فيكم بالجرٍ والعدوانه ون 
أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقّناء وكان رأيكم الآن غير ما أتنني بهكتبكم وقدمت به علي 
ُسُلّكُم اتصرقت عنكم»7©, فال له الحر. أن وله ما أدري ما هذه الكتب والرسل 
التي تذكرء فقال الحسين (180) لبعض أصحابه: «يا عقبة بن سمعان: أخرج الخرجين 
اللذين فيهماكتبهم إلي» قأخر جَ خرجين مملوءين صُحُفاً فنثرت بين يديه. فقال 
له الحر: إنَا لستا من هؤلاء الذي نكتبوا إليك وقد أُمِزنا إذا نحن لقبيناك أله 





0١١‏ تأريخ الطبري + 75 5:0 مقعل الحسين (طُة) للخوارزمي + 554/١‏ : البدلية والنهاية :.4/ 4143 يحار 
الأتوار : 64 2 هلام 


الحسين لللخوارزمي :053/1 


مقتل الحسين للخوار زمي : ١‏ / 751. 






مواقق الإمام الحسين (49) وإنجازاته ا 





مَك الكوفة على عبيدالله. 

فقا له الحسين(ة): «الموت أدنئ إليك من ذلك» ثم قال لأصحابه: 
«قوموا فاركبوا»» فركبوا وانتظروا حتى ركبت نساؤهم؛ فقال لأصحابه: 
«انصرفوا» فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف» 
ققال الحسين (40) للحر: أمّك ما تريد؟»: قال له الحرّ: أما لو غيرك 
من العرب يقولها لي وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما ركت ذكر 








أنه بالشكل كاثنا م ْكانء ولكن والله مالي إلى ذ كر أُيِك من سبيل إلا بأحسن 
مانقدر عليه(2, 
النزول في أرض الميعاد : 


أقلقت الأخبار عن تقذم الإمام لين /3) نحو الكوفة ابن زياد 
وأعوان السلطة الأموية: فأسرع يكتايه إل الحز بن يزيد الرياحي يطلب فيه 








اعن 
ياد ظروف المنطقه 


أن لا يسمح بتقدّم الإمام حتئ تلتحق به جيوش بني أميّة وتلتقي 
الكوفة خشية أن يستنهض أهلها ثانية» وليستغل اب 
الصعبة للضغط علئ الإمام(120) واستسلامه. 

وبغباء المنحرف الساذج وجهالته رد حامل كتاب ابن 
أصحاب الحسين( )440‏ ب 
إمامي ووفيت يبيعتي؛ فقال له ابن مهاجر: بل عصيت ربّك وأطعت إمامك في 
هلاك نفسك وكسبت العار والتارء وبئس الإمام إمامك؛ قال الله تعالى: 





هلق ادر 
يد بن مهاجر _مدافعاً عمّا جاء به قائلاً: أطعت 








1.3/5 تاريخ طبري‎ ,4١ 15 الإرشاد:‎ )١( 











لل أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


ا وجعلناهم أثمّة يدعون إلئ النار ويوم القيامة لاينصرون»©(0. 

وحالت جنود ابن زياد قافلة الإمام الحسين(#0) دون الاستمرار في 
المسير» فقد منعهم جيش جيش الحز بن يزيد وأصروا على أن يدفعوا الإمام:ائة) 
نحو عراء لاخضرة فيها ولاهاء. 

وكان زهير بن القين متحجساً لقتال جيش الحرّ قبل أن يأتيهم المدد من 
قات بني أُمتّة: فقال للحسين(8#8): «إن قتالهم الآن أيسر علينا عمن قتال 
غيرهم»؛ ولكن الإمام(#ة) رفض هذا الرأي لأن القوم لم يعلنوا حرباً عليه 
بعدء وماكان ذلك الموقف النبيل إلا لماكان يحمله الإمام من روح تنتسع 
للأقة جمعاء» وأيضاً لمظيم سالته التين:يدافع عنها وقِيِمِهِ التي كان يسعئ 
الى بنائها في الأمة رغم نها بدت نظهوَ ]لمم اكإسافراً ضده: فقال(:3#): «ماكنت 
لأبدأهم بقتال» 











وكان نزول الإمام في كربلاء في يوم اليس الثاني من محرم سنة 
إحدئ وستين("؛ ثم اقترح زهير على الإماورية) أن يلجأوا الن منطقة قريبة 
يبدو فيها بعض ملامح التحصين لمواجهة الجيش الأموي لو نه نشبت المعركة. 

وسأل الإمام8ة) عن اسم هذه المنطقة فقيل لبك ريلاء» عندها دمعت 
عيناه وهو يقول: «اللهم أعوذ بك من الكرب والبلاء»» ثم قال: «ذات كرب وبلاء؛ 
ولقد مر أبي بهذا المكان عند مسيره الى صفين وأنا معه فوقف» فسأل عنه فأخبر باسمه 


فقال: ها هنا محط ركايهم: وهاهنا مهراق دمائهم. فسثل عن ذلك فقال: ثقل لآل بيت محمد 








6ن 
الطبري : 8/ 4 وممجم البلدان : ؟ / 444: وإعلام قورئ : 1 / 401 والأخبار الطوال : 1ه 
وبحار الأنوار :40/46 








مواقف الإمام الحسين (322) وإنجازاته. مهد 


ينزلون هاهنا»617. 
وقبض الإمام الحسين(#8) قبضةً من ترابها فشتها وقال: «هذه 
وال هي الأرض الي أخسبر بها جبرئيل رسول الله أنّي أقستل فبهاء أخبرتتي 
كن ( | ١ ١‏ 
فأمر الإماملة) بالنزول ونصب الخيام إلى حين يفضح الأمر ويتخذ 
القرار النهائي لمسيرته. 


جيش الكوفة ينطلق بقيادة عمر بن سعد: 

وفي تلك الأثناء خرج عمر بن سعد من الكوفة في جيش قذّر ته بعض 
المصادر بثلاثين ألفأء وبعضها بأ كشرحنن ذلل»وفي رواية ثالثة: إن ابن زياد قد 
استنفر الكوذة وضواحيها لحرب الحسين وود كل مَنْ يقدر على حمل 
السلاح بالقتل والحبس إن لم يرج لتر الجسسن» 


وكان من نتائج ذلك أن ١‏ 








لأت السجوثٌُ بالشيعة واختفئ منهم جماعة؛ 
وخرج مَنْ خرج الحرب الحسين من أنصار الأموتين وأهل الأطماع والمصالح 
الذي نكانوا يشكلون أ كبر عدد في الكوفة: أما رواية الخمسة آلاف مقاتل التي 
تسبتاها بعض المؤرّخين فمع أنّها من المراسيل؛ لا تؤيدها الظروف 
والملابسات التي تحيط بحادث من هذا النوع الذي لا يمكن لأحدٍ أن 
يقدمَ عليه إلا بعد أن يُعِدٌ الشدَّة لكل الاحتمالات» ويتّخذ جميع 
الاحتياطات: وبخاصة إذا كان خبيراً بأهل الكوفة وتقلباتهم وعدم ثباتهم 


(1) مجمع الزوائد : 146/4 والأخبار الطوال 19 
(6) تذكرة الخواص : :17 ونفس المهموم : 0.؟: ونامخ 





للاميري : 50/1 
بيخ : 104/7 وينابيع المردةة 4:3 











لكل أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع). 
علئ أمرٍ من الأمور(©. 

وترالت قللنات ايفن الأبوي بزماية ديت سما تلاط 
بالحسين(8ة) وأهله وأصحابه وحالت بينهم وبين ماء الفرات القريب منهم. 
وقد جرت مفاوضات محدودة بين عمر بن سعد والإمام الحسين(44) أوضح 
فيها الإمام(38) لهم عن موقفه وموقفهم ودعوتهم له؛ وألقئ عليه مكل الحجج 
في سبيل إظهار الحق» وبين لهم سوء فعلهم هذا وغدرهم ونقضهم للوعود التي 
وعدوه بها من نصرته وتأييده» وضرورة القضاء علئ الفساد. 

ولكن عمر بن سعدكان أداة الشر المنقّذة للفساد والظلم الأمويء 
فكانت غاية هنته هي تنفيذ أوامي انوّتنزياد بانتزاع الببيعة من الإمام(8#8) 
ليزيد أو قتله وأهل بيته وأصحاله0مفجَاهأو حرمة البيت النبوي بل وحاقدا 
عليه كما جاء في رسالته لعمر: أنه حل بين الحسين وأصحابه وبين الماءء فلا 
.يذوقوا قطرةكما صُنع بالتقي الركي عَثَمنَ بن عفان0©, 





+ سيرة الاثتة الاثني عشر القسم فحاني‎ )١( 
البداية‎ 401 / ١ الارشاد للمقيد: ؟ / 8 الفتوح : 5 / لاك بحار الأنولر : 4 / 184: إعلام الورئ:‎ )1( 
والتهاية :181/4 مقعل الحمين للخوارز‎ 
0 405/١: إعلام الورئ‎ )6( 
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مواقف الإمام الحسين (32) وإنجازاتة 0 


البحث السادس: ماذا جرئ فى كربلاء؟ 


ليلة عاشوراء : 

نهض عمر بن سعد إلى الحسين (328) عشية يوم الخميس لتسع مضين 
من المخرم؛ وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين (90) فنقال: أيين 
بنو أختنا؟ يعني العباس وجعفر وعبداله وعثمان أبناء على (38). فقال 
الحسين (180) : أجيبوه وإنكان فاسقاً فإّه بعض أخوالكم ؛ وذلك أن أمهم آم البتين 
كانت من بن يكلاب وشمر بن ذي الجوشن من بن يكلاب أيضاً. 

فقالواله : ما تربد ؟ فقال لهم : أنتهبيا 
أنفسكم مع أخيكم الحسين والزمؤأ طعة يكْكد. فقالوا له: لعنك الله ولعن 
أمانك! أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان 3ه 





وناداه العباس بن أمير الْمَؤْكَتي كَبتيَدَال “لفن ما جئتنا به من أمانك 
مرنا أن نترك أخانا وسيّدنا الحسين بن فاطمة وندخل في طاعة 
اللعناء وأولاد اللعناء ؟ ! ١‏ 

ثم نادى عمر بن سعد يا خيل الله! اركبي وبالجنة أبشري. فركب الناس 
ثم زحف ابن سعد نحوهم بعد العصر والحسين (220) جالس أمام بيته محتب 
خفق برأسه على ركبتيه: فسمعت أخته زينب الصيحة؛ فدنت من 





ياعد و الله! 





أخيها وقالت : يا أخي! أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربت ؟ فرفع 
الحسين (إة) رأسه فتال: إني رأيت رسول الل (يث) الساعة في المنام فقال إِنك تروح 
إليناء فلطمت أخته وجههاء ونادت بالويل» فقال لها الحسين (490) : ليس لكِ 
الوبل؛ يا أخيّة اسكتيء رحمك الل . 


سيل أعلام انهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


وقال له العباس : يا أخي أتاك القوم فنهض ثم قال : يا عباس اركب بنفسي 
يا أخي أنت حتى تلقاهم وتتقول لهم : ما بالكم وما بدا لكم ؟ وتسألهم 
عا جاء بهم؟ فأتاهم في نحو من عشرين فارساً منهم زهير ين القين وحبيب 
بن مظاهر فسألهم فقالوا: قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على 
حكمه أو نناجزكم , قال : فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبدالله فأعرض عليه 
ما ذكرتم ؛ فوقفوا ورجع العباس إليه بالخبر ووقف أصحابه يخاطيون القوم 
ويعظونهم ويكفونهم عن قتال الحسين (892) 

فلما أخبره العباس بقولهم قال له : ارج إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى 
غدوة وتدفعهم عن العشية لعلنا نصلّي لرتنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني كنت أحبٌ 
الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاتشفف 

فسألهم العباس ذلك , فتؤق أبن ملعن » فقال له عسمرو بن الحجاج 
الزبيدي : سبحان الله! وال ل أ.تهم من التيرك لو الديلم وسألونا مثل ذلك 
لأجبناهم؛ فكيف وهم آل محمد ؟ ! وقآل له قيس بن الأشعث بن قيس: 
أجبهم؛ لعمري ليصبحتك بالقتال . فأجابوهم إلى ذلك . 

وجمع الحسين (8) أصحابه عند قرب المساء . قال الإمام 
زين العابدين (:18): فدنوت منه لأسمع ما يقول لهم وأنا إذ ذال مريض؛ فسمعت أبي 
يفول لأصحابه :أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السرّاء والضرّاء اللهم إني أحمدلك 
على أن أكرمتنا بالتبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا فى الدين؛ وجعلت لنا أسماعاً 
وأفئدة فاجعلنا لك من الشا كرين . ١‏ 





( أمَا بعد ) فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي ولا أهل بيت أبرَ ولا 
أوصل من أهل ب ٠‏ فجزاكم الله عني خير ألا وني لأظن أنه آخر يوم لنا من هؤلاء ألا واني 
فد أذنت لكم فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم متي ذمام: هذا الليل قد غشيكم فاتّخذوه 











مواقف الإمام الحسين (326) وإنجازاته, 1 


جملا وليأخذ كل واحد مد 





بيد رجل من أهل بيتي وتفرّقوا في سواد هذا الليل وذروني 
وهؤلاء القوم؛ فإنّهم لا يريدون غيري . 

فقال له اخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأيناء عبدالل بن جعفر : ولِمّ نفعل 
ذلك ؟ لنبقى بعدك ؟ لا أرانا الله ذلك أبداً . بدأهم بهذا القول أخوه العياس بن 
أمير المؤمنين واتبعه الجماعة عليه فتكلموا بمثله ونحوه 

ثم نظر إلى بني عقيل فقال : حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم إذهبوا قد أذنت 


لكمء قالوا : سبحان الله! فما يقول الناس لنا وما نقول لهم إنا تركنا شيخنا 





وستّدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح 
ولم نضرب معهم بسيف ولا ندري ما صتعواء لا والله ما تفعل ذلك 
ولكثنا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا وتتآئل معك حتى نردّ موردك؛ فقتح 
الله العيش بعدك 

وقام إليه مسلم بن عو سج الأتيديى رفقال : أيجن نخلي عنك وقد أحاط 
بك هذا العدذو ؟ ويم نعتذر إلى الله في أداء 0 
أفعل ذلك حتئ أكسر في صدورهم رمحي وأضاربهم بسيفي ما ثبت 
بيدي» ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به؛ 1/1 
أمرت معك . 





وقام سعيد ن عبدالله الحنفي فقال: لا والله يا ابن رسول الله لا نخليك أبدا 
حتى يعلم الله أنَا قد حفظنا فيك و رسوله محمد (ييكٌ)» والله لو علمت أني 
أقتل فيك ثم أحيا ثم أحرق ثم أذرى يُفعل ذلك بي سبعين مرّة؛ ما فار قتك حتئ 
ألقى جمامي دونك ؛ وكيف لا أفمل ذلك وإّما هي قتلة واحدة ثم أنال الكرامة 
التى لا انقضاء لها أبدا . 

وقام زهير بن القين وقال : وا 








لل أعلام البداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 





نُشرت ألف مزة وأن تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن نفس هؤلاء 
الفتيان من إخوانك وولدك وأهل بيتك 

وتكلم بقيّة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً وقالوا: أنفسنا لك 
الفداء نقيك بأيدينا ووجوهناء فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا 
لربّنا وقضينا ما علينا!"© . 

وأمر الحسين (8) أصحابه أن يقرّبوا بين بيوتهم؛ ويدخلوا الأطناب 
بعضها في بعض» ويكونوا بين يدي البيوت كي يستقبلوا القوم من وجه واحد 
والبيوت من ورائهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قد حمّت بهم إلا الوجه الذي 
يأتيهم منه عدقهم . 

وقام الحسين(44) وأصحابه الْلْلّكله يصلون ويستغفرون ويدعون» 
وباتوا ولهم دوي كدوي النحل ذا يراكم وساجد وقائم وقاعد فعبر إليهم 
فى تلك الليلة من عسكر ابن سعد ايْنانَ وثلاثون رجلاً . 
قال بعض أصحاب الحسييٌ (42) مودت بنأخيل لابن سعد تحرسنا 
وكان الحسين (40) يقرأ ولا يحسنَ الذين كفروا اما نملي لهم خيد لأنفسهم إنماتُملي 
لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذابٌ مهين» : طإماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 
بميز الخبيث من الطيّب» فسمعها رجل من تلك الخيل يقال له عبدالله ين سمير 
فقال : نحن ورت الكعبة الطتبون ميزنا منكم » فقال له برير بن خضير: 
يا فاسق أنت يجملك الله من الطيبين ؟ ! فقال له : من أنت ويلك ؟ قال : أنا 
برير بن خضير فتساتاء فلمّاكان وقت السحر خفق الحسين (3#6) برأسه خفقة 
ثم استيقظ فقال ديلت علا افد جاح جيني بلاقب ل راع أفتعا علق 
وأظن أن الذي يتولّى قتلي رجل أبرص»207. 











(0 الإرشادد 9/5 
(؟) راجع أعيان الشيمة :301/1 








مواقف الإمام الحسين (ل) وإنجازاته د 


يوم عاشوراء : 

انقضت ليلة الهدنة: وطلع ذلك اليوم الرهيب؛ يوم عاشوراء؛ يوم 
الدم والجهاد والشهادة؛ وطلعت معه رؤوس الأسنّة والرماح والأحقاد 
وهي مشرعة لتلتهم جسد الحسين(#8) وتفتك بدعاة الحق والثوار من أجل 
الرسالة والمبدأ. 

انظر الحسين(#ة) إلى الجيش الزاحف؛ ولم يزل(4ة»كالطود الشامخ؛ قد 
اطمأنت نفسه؛ وهانت دنيا الباطل فى عينه؛ وتصاغر جيش الباطل أمامه؛ 
ورفع يديه متضرعاً إلى الله تعالى 
جائي في كل 
الفؤاد وتقلّ فيه الحيلة ويخدُلُ فيه الصدَيقَ حسمت فيه العدؤ أنزلنه بك وشكوته 





اليك؛ رغبة مني إليك عمّن سواله ففَرَسمَة عن وكشفن قأنت" ون كل نعمة وصاحب كل 
حسنة ومنتهى كل رغية(01. 
خطاب الإمام:#0ة) في جيش الكوفة : 

أخذ جيش عمر بن سعد يشدّد الحصار علئ الإمام:#8ة) ولما رأئ 
الحسين(#0ة)كثر تهم وتصميمهم علئ قتاله إذا لم يستسلم ليزيد بن معاوية» 
تعمّم بعمامة رسول الْ(2) وركب ناقته وأخذ سلاحه ثم دنا من معسكرهم 
بحيث يسمعون صوته وراح يقول: «ياأهل العراق - وجُلَّهُمْ يسمعون -»فقال: 
أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتن أعظكم بما يحق لكم علي وحتئ أذ رَإليكم فإن 
أعطيتموني التصف كنتم بذلك أسعد, وإن لم تعطوني النصف من أنقسكم فاجمعوا رأيكم 


(0) الإرشاد: ؟ رح 


14 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


ثم ل يكن أمركم عليكم عُمَةٌ ثم أقضوا اليّ ولا ُظِرِونٍ (إنّ ولت الله الذي أنزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين)؛ ثم حمد الله وأثنى عليه وذكرالله تعانى بما هو أهله وصلّى على 
النبي (يَلُ) وعلى ملائكته وأنيائه قَلَمْيُستّغ متكلمٌ قط قبله ولابعه أبلعٌ في منطتي منه» 
ثم قال: «أمًا بعد فاضبوني فانظروا مَنْ أنا ثم ارجعوا إلن أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل 
يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألَنْتٌ ابن بنتِ نيكم وابن وصيّه وابن عقه وأوّل 
المؤمنين المصدّق لرسول اله(ي) بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزةٌ سيد الشهداء 
عمَي؟ أو ليس جعفر الطيار في الجئّة بجناحين عَمَي؟ أو لم يبلغكم ما قال رسولٌ اله(02ة) 
لي ولأخي: هذانٍ سيّدا شباب أهل الجنة؟ فإِنْ صدقتموني بما أقول ‏ وهو الحق -فواله ما 
تعمدثُ كذباًمنذ علمت أن للبت عليه أهل. وإ كذبتموني إن فيكم من إذا سألتموه 
عن ذلك أخبركمى سلوا جابر بن عبداظ نضا يكوأبا سعيد الخجذري و سهل بن سعدٍ 















الساعدي وزبد بن أرقم وأنس بن كلك جتخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من 
رسول الِيَ) لي ولأخي أماف هذا انلع نفك دمي ؟... ثم قال لهم الإمام 
الحسين (16): «فإن كنتم في شك من هذا فتشكون أني ابن بنت نبيكم فوالله ليس ما ين 
المشرق والمغرب ابن بنتٍ ني غيري فيكم ولافي غيركم. وبحكم! أتطلبونتي بقتيل منكم 
قَتَْهِ أومالٍ لكم استهلكته أو بقصاص جراحةٍ؟ فأخذوا لا يكلمونه؛ فنادئ: يا شبث بن 
ربعي! ويا حججارين أبجر! ويا قيس بن الأشعث! ويا يزيد بن الحارث! أَلَمْ تكتبوا الي أن قد 
؟ فقال له 
قبس بن الأشعث: ماندري ما تقول: ولكن إنزل على حكم بني عمّك. فقال له 
الحسين (4420): «لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفرٌ فرار العبيد». ثم نادى: 
«يا عباداله! إني عذْتٌُ برتي وبكم أنْ ترجتُونٍ: أعوذ برتي و ركم من كل متكبر 


أيسنعت الثشمار وأخضرَ الجَنابُ وإنما تقدِمٍ على جند لك مجند: 














مواقف الإمام الحسين (398) وإنجازاته 1 


لا.يؤمن بيوم الحساب»07. 
لقد أبئ القوم إلا الإصرار على حربه والتمادي في باطلهم؛ وأجابوه 
بمثل مأ أجاب به أهل مدين نبيّهم كما حك الله عزوجل عنهم في كتابه 








الكر يم: ف مانفقه كثيرً مما تقول «وإنا لنراله فينا ضعيفاً © (), 
الحر يخيّر نفسه بين الجنّة والنار: 


وتأثر الحر بن يزيد الرياحي بكلمات الإمام الحسين(#2) وندم على ما 
سبق منه معه؛ وراح يدنو بفرسه من معسكر الحسين تارة ويعود الى موقفه 
أخرئ وبدا عليه القلق والاضطراب. وعند ما سئل عن السبب فى ذلك قال: 
«ولله إني خم نفسي بين الجدة والنار لزيا والآخرة ولا ينبغي لعاقل أن 
يختار على الآخرة والجنة شيئأ». ثلم طر ]فا سه والتحق بالحسين (880) 
ووقف على باب فسطاطه؛ فخرج إليم الحسين(:1#))فانكبٌ عليه الحرّ يقتا 
يديه ويسأله العفو وال فح: فقال له الحسين9#7): «نعم يتوب الله عليك وهو 
التواب الرحيم». فقال له الحر: ولله لا أرئ لنفسي توبة إلا بالقتال بين يديك 
حتى أموت دونك. وخطب الحر في أهل الكوفة فوعظهم وذ كرهم موقفهم من 
الإمام زية) ودعوتهم له وحقهم علئ عدم مقاتلة الإمام(اقة) ثم مضى إلى 
الحرب فتحاماه الناس» ثم تكاثروا عليه حتى استشهد0. 











المعركة الخالدة : 
حقن الإمام(فة) مخّمه وأحاط ظهره بخندق أؤقّد فيه النار 
(0 الإرشاد: ؟ / .3 إعلام الورى: 464/1 


0) هرد (01: له 
(6) الإإرشاد :45/7 للقتو :116/6 بحار لور : 15/8 





لذ أعلام البداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 
ليمنع المباغتة والالشفاف عليه من الخلفء وليحميّ النساء والأطفال 
من العدوان المحقق. 
نظر شمر بن ذي الجوشن إلى النار في الخندق فصاح: « يا حسينٌ 
تعجلت النار قبل يوم القيامة» فرد عليه أنت أولى بها صِلتَا»!"؛ وحاول 
صاحب الحسين (80) مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم؛ فاعترضه الإمام ومنعه 
قائلاً: «لاترمه فإني أكره أن أبدأهم»("2. 
ؤرخون: إن بعض أصحاب الإمام خطب بالقوم بعد خطبة 
أخذ مصحفاً ونشره علئ رأسه ووقف بإزاء القوم 
بقوله : يا قنوما إنَ بيني وبينكم كتاب الله وسئة جدّي 
رسول الع ثم استشهدهم عن نفل إلمَدسَةٍ وبا عليه من سيف الدبي عل ودرعه 
وعمامته فأجابوه بالتصديق فسألهم كنم أفدتهع على قتلهء قالوا: طاعةٌ للأمير عبيدالله 
ابن زياد فقال (:8): «تبأ لك م آبتهاآنَائهوترخا أحين استصرختمونا(؟ والهين 
فأصرخناكم موجفين» سللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم وحَقَشْتم علين نارا اقتدحناها على 
عدونا وعد كم فأصبححم إلب]('» لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أقشوه فيكم ولا أمل 
أصبح لكم فبهم فها ‏ لكم الوبلاتٌ ‏ تركتمونا والسيفٌ مشيم والجأش طامن والرأي لما 
يستحصف! ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدّبا(*)» وتداعيتم عليه كتهاقُتِ الفراش؛ نم 
تقضتموها فشخقا لكم باعبية الأمة وشا الأحزاب و نبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصية 















الإثم ونفئة الشيطان ومطفثي السُئَنِء ونحكم! أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل! والله 
)١(‏ مقعل الحسبين » للمقرم: 5007 

(1) مقتل الحسين » للمقرم: 908 . تاريخ الطبري :018/8 

(6) استصرختمونا: طليثم تجدتنا. 





(1) إلبأ: مجتمعين متضامنين ضددنا 
(6) الذبا: الجراد الصغير. 


مواقف الإمام الحسين (320) وإنجازاته نذا 
غدرٌ فيكم قديم؛ وشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم: فكتتم أخبت ثمرء شججئ للناطر 
وأكلةً للغاصب. ألا وإن الدع ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السّلة والذلة. وهييهات منا 
الذلة! يأبئ الله لنا ذلك ورسولّه والمؤمنون» وحجورٌ طابت وطْهُرَثْ وأنوفٌ حميةٌ ونفوش 
َه من أن تؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرام. ألأوإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد 
وخذلان الناصر. ثم أنشد أبيات فروة بن مسيك المرادي: 


فإن نَهِْمْ فهرّامون قِذما وإن هرم فغيِرُ مهرّمينا 
وماإن طبن جين ولكن مسنايانا ودولةُ أخسرينا 
فَكْلْ للشامتين بنا أفيقوا سَيَلْقن الشامتون كما لقينا 


إذا ما الموتٌ رَفّعَ عن أناس كلاكله أناخ بآخرينا(© 

أما والله لا تلبثون بعدها إلا كربثما يُكبٌ القرمَىءٍ حتئ تدور بكم دور الرُّحئء و تفلق 
بكم قلق المحورء عهد عهده إلى أبي عن جُلَّدي رأسؤل اله(02) «فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم ثم لاريكن أمركم عليكم غنمة ثم اقضوايَ ولا تنظرون »('طإني توكلتُ على الله 
ربي وربكم هامن دابة إل هو آخذ بناصيتها إن رني عَلَى صراط مستقيم 4(. ثم رفع 
يديه نحو السماء وقال: «اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنينَ كسني 
يوسف ولط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبّرة فإنهم كدّبونا وخذلونا وأنت ربنا 
عليك توكلنا وإليك المصير»7؟). 

كل ذلك وعمر بن سعد مُصرَ على قتال الحسين(98»» والإمام 
الحسين(38) بحاور وينصح ويدفع القوم بالتي هي أحسن. ولما لم يجد النصح 
مجدياً قال لا بن سعد: «أئ عمر أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بلاد الرى وجرجان؟ 





(1) تاريخ ابن عساكر: 550/35 اللهوف في قنلى الطفوف» أبن طاووس: 64 و 114. 

(1) و() يونس 00١0‏ الاو هرد (53:011 

(4) مقتل الحسين؛ للمقرم: ص *18- 147 مفعل الحسين للخولرزمي : ؟ 1 تاريخ ابن عساكره قرجمة الإمام 
الحسين (لكة) : 5011, راجع إعلام الورئ ١ 108/1١:‏ 














كود أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


والله لاتهئا بذلك؛ عهد معهود فاصنع ما أنت صانع: فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة 
وكأني برأسك على قصبة يتراهاه الصبيان بالكوفة وبتخذونه غرضاً بينهم» فصرف 
أبن سعد وجهه عنه مغضيا(0. 

واستحودً الشيطان على ابن سعد فوضع سهمه في كبد قوسه ثم 
رمى باتجاه معسكر الحسين(48) وقال: «إشهدوا أني أول مَنْ رمئ» ثم 
ارتمئ الناس وتبارزوا0©, 

فخاطب الإمام(/8ة) أصحابه قائلاً: «قوموا رحمكم الل إلى الموت الذي لابد 
منهء فإن هذه السهام رسل القوم اليكم»(7). 

فتوجهوا إلى القتالكالًسود الغيارية لا يبالون بالموت مستبشرين بلقاء 
الله جل جلاله: وكأنهم رأوا مناز لم نع القيين والصديقين وعباده الصالحين» 
وكان لا يقتل منهم أحد حتى يقوكة !نسلا عليك يا أباعبدالله ويوصي أصحابه 
بأن يفدوا الإمام بالمهج والأْروَمَ تومت المركة بين الطرفين؛ (فكان لاه 
يُفْتلُ الرجل من أنصار الحسين(346) حتى يَفْتل العشرة والعشرين)(©. 

استمرت رحى الحرب تدور في ساحة كربلاء؛ واستمر معه شلال الدم 
المقدس يجري ليتخذ طريقه عبر نهر الخلود, وأصحاث الحسين420) 
يتساقطون الواحد تلو الآخرء وقد أنخنوا جيش العدو بالجراح وأرهقوه 
بالقتل» فتصايح رجال عمر بن سعد: لو استمرت الحرب برازاً بينتا وبينهم 
لأنوا على آخرنا. لنهجم عليهم مرة واحدة» لنرشقهم بالنبال والحجارة. 










الحسين للمقرم: 03 
٠177‏ اللهرف: ٠٠١‏ إعلام قر : 71 131 











مواقف الإمام الحسين (221) وإنجازاته. بود 


فبدأ الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين(8/) وأحاطوا بهم من 
جهات متعددة مستخدمي نكل أدوات القتل وأساليبه الدئيئة حتى قتلوا أكفر 
جنود المعسكر الحسينى من الصحابة. 

وزالت الشمس وحضر وقت الصلاة؛ وها هو الحسين4880) ينادي 
للصلاة وقد تحول الميدان عنده محراباً للجهاد والعبادة» ولم يكن في مقدور 
السيوف والاستّة أن تحول بينه وبين الحضور في ساحة المناجاة والعروج إلى 
حظائر القدس وعوالم الجمال والجلال. 

ولم يزل يتقتم رجل رجل من أصحابه فيقتل » حتى لم ييبق مع 
الحسين (480) إلا أهل بيته خاضة . فتقدّم إينه علي بن الحسين (308) -وأقه ليلى 
ة بن عروة بن مسعود المي وكأ من أصبح الناس وجهاء فشدٌ 
على التاس وهو يقول: 
أنا علي بسن الحسيين بسن علي كتين وفيت الله أولى بالثبر 

1 تلله لا يحكم فينا ابن الذّعي 

قفعل ذلك مراراً وأهل الكوفة تون قتله » فبصر به مزة بن متقذٍ 
العبدي فقال : علي آثام العرب إن مر بي يفعل مثل ذلك إن لم انكل أباه ؛ فمرّ 
شد على ال س كما مر في الأول » فاعترضه مرة بن منقذٍ فطعنه فصرع » 
واحتوشه القومٌ فقطعوه بأسيافهم ‏ فجاء الحسين (1#) حقى وقفى عليه فقال : 
« قت اله قوما لوك يا بن ٠‏ ما أجرأهم على الرّحمن وعلى انتهاك حرمة الرّسول ! » 
وانهملت عيناء بالدّموع ثم قال: « على الدني بعدك العفا» وخرجت زيتب أخت 




















الحسينٌ ب رأسها فردّها إلى الفسطاط : وأمر فتيانه فقال: «!حملوا أخاكم » فحملو 
حتى وضعوه بين يدي الفسطاط لذ يكانوا يقاتلون أمامه . 





لل أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 
االلاتبتت رج | للم سيت را 


ثم رمى رجلٌ من أصحاب عمر بن سعد يقال له : عمرو بن صبيح 
عبدالله بن مسلم بن عقيل (#2) بسهم : فوضع عبدالله يده على جبهته يتقيه؛ 
فأصاب الشهمكمّه ونفة إلى جبهته فسترها به فلم يستطع تحر يكهاء ثم اتتحى 








عليه آخر برمحه فطعنه في قلبه فقتله 
وحمل عبدالله بن قطبة الطائي على عون بن عبدالله بن جعفر بن أبي 


طالب رضى الله عنه فقتله . 
وحمل عامر بن نهشل 
طالب رضى الله عته فقتله . 
وشدٌ عثمان بن خالد الهمداني علي عبد الّحمن بن عقيل بن أبي طالب 

رضى الله عنه فقتله . . 1 
. قال حميد بن مسلم : فإنَالكذلك إذ حراج علينا غلام كأنّ وجهه 
قمر في يده سيف وعليه مي وإ ؤنغلان قد انقطع شسع إحداهماء فقال 
لى عمر بن سعيد بن نفيل الأزدي : والله لأشدّنّ عليه: فقلت: سبحان اللهء وما 
ريد بذلك ؟!دعه يكفيكه هؤلاء القوم الذين ما يبقوت على أحد منهم ؛ فقال: 


ب على محمّد بن عبدالله بن جعفر بن أبي 











والله لأشدّنَ عليهء فشدٌ عليه فما وى حتى ضرب رأسه بالشيف ففلقه » ووقع 
الغلام لوجهه فقال : يا عمّا ! فجلى7' الحسين (#؛)كما يجلي الصقر ثم شد 
شدّة ليث أغضب » فضرب عمر بن سعيد بن نفيل بالشيف فائّقاها بالشاعد 
فأطتّها من لدن المرفق » فصاح صيحة سمعها أهل العسكرء ثمّ تنخى عنه 
الحسين (#ة) . وحملت خيل الكوفة لتستنقذه فوطأته بأرجلها حتى مات . 
وانجلت الغبرة فرأيت الحسين (#ة) قائماً على رأس الغلام وهو 


(1) جلّى ببصره : إذا رمى بدكما ينظر الصقر الى الصيد - : الصحاح جلا 18 77:8 0 





مواقف الإمام الحسين (221) وإشجازاته 4 


يفحص برجله والحسين يقول : « بعدأ لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك 
جدّك » ثم قال: « عر والله -على عقك أن تدعوه فلا يجيبك ؛ أو يجيبك فلا ينفعك » 
صوت والله كثر واتروه وقلّ ناصروه » ثم حمله على صدره » فكاني أنظر إلى 
رجلي الغلام تخطان الأرضء فجاء به حتى ألقاه مع ابنه عليٌ بن الحسين 
والقتلى من أهل بيتهء فسألت عنه فقيل لي: هو القاسم بن الحسن بن علي بن 
أبى طالب (©9) . 
١‏ ثم جلس الحسين (40) أمام الفسطاط فأتي بابنه عبدالله بن الحسين وهو 
ذل فأجلي في بحجره »ماه وجل نتن يي باد يهم ايخة ١‏ علق 
الحسين (80) دمه » فلتا ملأكقّه صبّهِ فؤ#الأْرض ثم قال : « رت إن تكن حبست 
عنًا التصر من السّماء فاجعل ذلك لما هوأ خيْ0وانكم دا من هؤلاء القوم الظالمين » ثم 
حمله حتى وضعه مع قتلى أهله.. 

ورمى عبدالله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن ال 
طالب (2ه) فقتله 

فلمًا رأى العقاس بن عل 








لإخوته من أمّه وهم عبدالله وجعفر و 







قد نصحتم لله ولرسوله , فإنّه لا ولد لكم 





فاختلف هو وهانىء بن 





لحضرمئ ضربتين فقتله هانيء لعنه |' 





بعده جعفر بن علي (48) فقتله أيضاً هانيء . وتعمّد خوليٌ يد الأصبحي 
عثمان بن على (:42) وقد قام مقام إخوته فرماه بسهم فصرعه , ود عليه رجل 








هن بني دارم فاحتزٌ رأسه . 














لك أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 

وحملت الجماعة على الحسين (4#2) فغليوه على عسكره ؛ واشتدٌ به 
العطش » فركب المستاة(') يريد الفرات وبين يديه العاس أخوه » فاعترضته 
خيل ابن سعد وفيهم رجل من بني دارم فقال لهم: ويلكم حولوا بينه وبين 
الفرات ولا تمكنوه من الماء » فقال الحسين (38) : « اللَهِمٌ أظمئه » فغضب 
الدارميّ ورماه بسهم فأثيته في حتكه؛ فانتزع الحسين (18) الهم وبسط يده 
تحت حنكه فامتلأت راحتاه بالدّم ‏ فرمى به ثم قال: «اللَهمْ ني أشكو إليك ما 
يفعل بابن بنت نييّك » ثم رجع إلى مكانه وقد اشتد به العطش . 


استشهاد الإمام الحسين(180) 

لم يق مع الإمام الحسين (46) مؤي أخيه العباس الذي تقدم إليه يطلب 
منه الإذن في قتال القوم فبكئ اللحستيرج وَعَاِنتُهِ ثم أذن له فكان يحمل على 
أهل الكر زمون بين يديه كما تتَهرْم المعزئ من الذئاب الضارية وض 
أهل الكوفة من كثرة من قتل متهم وَلَماكتلَ كل الحسين (1490): «الآن انكسر 
ظهري وقلّت حيلتي وشمت بي عدؤي»(). 
ن: ان الإمام الحسين (:ة) اتجه الئ تهر الفرات وبين 
يديه أخوه العباس فاعترضته خيل ابن سعد لعنه الله وفيهم رجل من بغي 
دارم فقال لهم: ويلكم حولوا بينه وبين الفرات ولاتمكْنُوهُ من الماءء فقال 
الحسين (48): اللهم أظمئه؛ فغضب الدارمي ورماه يسهم فأثيته في حنكه 
فانتزع الحسين(9#) السهم و بسط يده تحت حنكه فامتلأت راحتاه من الدم 
فرمئ به ثم قال: «اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك»: ثم رجع إلئ مكانه 








وفي رواية اخر. 





راب عا يحجز بين النهر والأرض 
(؟) سيرة الافقة الائني عشر : 7 / 7 بحار الأنوا 





اعية . « تاج العروس -ستى  :1١‏ 14 » 
المنتخب للطريحي : .15١‏ 














مواقق الإمام الحسين (326) وإنجازاته 0 


وقد اشتد به العطش وأحاط القوم بالعتتاس(##) فاقتطعوه عنه فجعل يقاتلهم 
وحده حتى قتل رحمةالله عليه(0. 

ونظر الحسين(4#8) الى ما حوله؛ ومدّ ببصره إلئ أقصئ الميدان 
فلم يرأحداً من أصحابه وأهل بيته إلا وهو يسبح بدم الشهادة» مقطْمَ 
الأوصال والأعضاء. 

وهكذا بقي الإمام(8#2) وحده يحمل سيف رسول اللْه(ويِ) و بين جنبيه 
قلب علي (:48) وبيده راية الحق البيضاء؛ وعلئ لسانهكلمة التقوئ. 





الحسين (4/6) وحيدأ في الميدان : 

حينما التفت أبو عبدالل الحسين()ييميداً وشمالاً ولم ير أحداً يذتٍ 
عن حرم رسول الله أخذ ينادي هل من ذا يذت عنا؟ فخرج الإمام 
زين العابدين(#8) من الفسكفاط وكيان مريضاً لإإيقدر أن يحمل سيفه 





وأم كلثوم تنادي خلفه: يابني ارجع. فقال: «يا عتناء! ذريني أقاتل بين يدي ابن 
رسول اللْ(َلِة)». 

وإذا بالحسين(22) ينادي: «يا أم كلثوم! خذيه لثلآ تبق الأرض خالية من نسل 
آل محمد (للة)»(0. 

ويقول المؤرخون: إنه لما رجع الحسين(1#) من المسناة إلى فسطاطه 
تقدم إليه شمر بن ذيالجوشن في جماعة من أصحابه» فأحاطوا به فأسرع 
منهم رجل يقال له مالك بن النسر الكندي فشتم الحسين(4) وضريه على 
رأسه بالسيف وكان عليه قلنسوة فقطعها حبتى وصل إل رأسه فأدماه 


(0)الإرشاد: 305/1 
(1) بحار الأنوار: 48/18 


أنقذا أعلام الهدابة /الإمام للحسين بن علي (ع) 
فامتلأت القلنسوة دماء فقال له الحسين (990): «لا أكلت بيميتك ولاشريت بها 
وحشرك الله مع القوم الظالمين». 

ثم ألقئ القلدسوة ودعا بخرقةٍ فشدٌ بها رأّه واستدعئ قلئسوة أخرئ 
فلبسها واعتم عليهاء ورجع عنه شمر بسن ذىالجوشن ومن كان معه إلى 
مواضعهم: فمكث هنيئة ثم عاد وعادوا إليه وأحاطوا به»(©. 

حمل الإمام الحسين(36) سيفه وراح يرفع صوته علئ عادة الحروب 
ونظامها في البرازء وراح ينازل فرسانهم؛ ويواجه ضرباتهم ببسالة نادرة 
وشجاعة فذّة» فما برز إليه خصم إلا وركع تحت سيفه ركوع الذل والهزيمة. 

قال حميد بن مسلم: فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته 
وأصحابه أربط جأشاً ولا أمضى جنائآ متم رأ نكانت الرجّالة لتشدّ عليه 
عليها يسيفه فتنكشف عن شمالا انكاظلا ف المعزئ إذا شدّ فيها الذئب27. 

ولمًا عجزوا عن مقاتلتى لجأو إلى أساليب الجبناء؛ فقد استدعئ شمر 
الفرسان فصاروا في ظهور الَجَالَ وأمر الرمآة أن يرموه فرشقوه بالسهام 
حتى صار جسمُّه كالقنفذ فأحجم عنهم؛ فوقفوا بإزائه وخرجت أخته زيب 
إل باب الفسطاط فنادت عمر بن سعد بن أبي وقاص: ويلك يا عمر! أيقتل أبو 
عبدالله وأنت تنظر إليه؟! فلم يجبها عمر بشيء؛ فنادت وبحكم! أما فيكم 

: ذي الجوشن الفرسان والرججالة 


















قضربه زُرعة بن شريك على كتفه اليسرئ ققطعهاء وضربه آخر منهم 
على عاتقه فكبامنها لوجهه؛ وطعنه سنان بن أنس النخعي بالرمح فصرعه؛ 


(0 الإرشاد: 6 7 1٠١‏ إعلام الورئ :710 /39كر 
(؟) الإرشاد 11١/7:‏ إعلام الورئ :71 0ا4. 


مواقف الإمام الحسين (851) وإنجازاته ند 


وبدر إليه ُولى بن يزيد الأصبحي فنزل ليحتق رأسه فأرعد فقال له شمر: فت 
الله فى عضدك» مالك ترعد؟ ١‏ 

٠‏ ونل شمر إليه فذيحه ثم رقع رأسه إلى خولى بن يزيد فقال: إحمله إلى 
الأمير عمر بن سعد. 

ثم أقبلوا على سلب الحسين(980) فأخذ قميصه إسحاق بن حَيْوَة 
الحضرمي؛ وأخذ سراويله أبجر ب نكعب؛ وأخذ عمامته أخنس بن مرئد: 
وأخذ سيفه رجل من بنى دارم؛ وانتهبوا رحله وإيله وأثقاله وسلبوا تساءه(8, 





امتداد الحمرة في السماء: 

ومادت الأرض واسودَّتٌ آفاق الكونٍ وامتدت حمرة رهيبة فى السماء 
كانت نذيراً من الله لأوائك انسبفا كيين الج رمين الذين انتهكوا جميع 
مات الله(21 

وصبغ فرس الحسين (ِ) تَاصَيْنه َم لمم الشهيد المظلوم وأقبل 
يركض هذعوراً نحو خيام الحسين(44) ليعلم العيال بمقتله واستشهاده؛ وققد 
صرت زيارة الناحية المقدّسة هذا المشهد المأساويكما يلى: 

«فلما نظرت النساء الى الجواد مخزياً والسرج عليه ملوباً خرجن من الخدور 
ناشرات الشعورء على الخدود لاطماتٍ وللوجوه سافراتٍ وبالعويل داعياتٍ وبعد العز 
ذَللاتِ وإلن مصرع الحسين مبادرات». 

ونادت عقيلة بني هاشم زينب بنت علي بن أبي طالب(18) وهي تكلئ: 
وا محمداء! وا أبتاه! وا علياه! وا جعفراء! وا حمزتاء! هذا حسين بالعراءء صريع 
(0 الإرشاد ٠:‏ 1157 إعلام الورئ : 43471 


(؟) راجعكشف الغمة : © / 4 سير أعلام لنبلاء : + / ؟61؛ تاريخ الاملام للذهبي : 18 حوادث سنة 031 
إعلام الور :454/9 

















9 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


بكربلاء؛ ليت السماء أطبقت على الأرض! وليت الجبال تدكدكت على السهل!!20 


حرق الخيام وسلب حرائر النبوة: 

وعمد المجرمون اللثام إلى حرق خيام الإمام أبي عبدالله الحسين(86ة) 
غير حافلين بمن في الخيام من بنات الرسالة وعقائل النبقة. قال الإمام 
زين العابدين (386): «والله ما نظرت إلى عمّاتي وأخواتي إلا وخنقتني العبرة وتذككرت 
فرارهن يوم الطف من خيمة إلى خيمة ومن خباء الى خباء ومنادي القوم بنادي: أحرقوا 
بيوت الظالمين!»20. 

وعمد أراذل جيش الكوفة إلى سلب حرائر النبوة وعقائل الرسالة 
فنهبوا ما عليهن من حلي وحلل»كما نهنبوا ما في الخيام من متاع. 
الخيل تدوس الجثمان الطاهر: 

القد بانت خسّة الامبويين لكل ذ عيينين» وعتترت عن مسخ 
في الوجدان الذي كانوا يِحَمَلُونه وَمَانْتَ الأنسانية فتحولت الأجساد 
المتحركة إلى وحوش دنيئة لا تملك ذرّة من رحمة ولا يزعها وازع من 
بقية ضمير إنساني. 

فحين حاصرت جيوش الضلالة أهل بيت النبوة (8) في عرصات 
كربلا ءكتب ابن زياد إلى عمر بن سعدكتاباً وهو يبيّن له ما يستهدقه من 
نتيجة للمعركة؛ وما تنطوي عليه نفسه الشريرة من حقد دفين علئ الرسالة 
والرسول ري وكل ما يمت اليهما بصلة أو قرابة؛ وقد جاء فيه ما يلي: 

أما بعد: فإني لم أبعثك إلى الحسين لتك عنه؛ ولا لتطاوله؛ ولا لتمتيه 
السلامة والبقاء» ولا لتعقد له عندي شافعاًء انظر فإن نزل حسين وأصحابه علئ 














(1) مقتل الحسين للمقرم : 645 
(؟) حياة الإمام الحسين لي + تقل عن تاريخ المظقري :78 








مواقف الإمام الحسين (142) وإنجازاته 1 


الحكم واستسلموا فابعث بهم سلماء وإن أبوا فازحف إليهم حتئ تقتلهم وتمقل 
بهم فإنهم لذلك مستحقون: فإن قتل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره؛ فإنه 
عاق مشاقٌ قاطع ظلوم وليس في هذا أن يضر بعد الموت شيثاًء ولكن علي 
قولء لو قد قتلته فعلت هذا به(0. 

علئ أن ابن زيادكان من أعمدة الحكم الأموي. ولا نعلم أوامر صدرت 
من أحد أفراده بحي ثكا ترعئ حرمة أو تقديراً لمقام ابن النبن(ئة) الذي 
لم يكن خافياً علئ أحد من الأمويين . 

وهكذا انبرئ ابن سعد بعد مقتل ريحانة رسول الله (يله) لينقذ أوامر 
يادء فنادئ في أصحابه: من ينتدب للحسين فيوطئه فرسه ؟ 
فانتدب عشرة: فداس واج ولج سين (للة) بخيولهم حتئ 








سيّده الحاقد | 














رضّراظهر.2. 
قيلة بني اش أمام العذمان 7500167 

ووقفت حفيدة الرسول () وابنة أمير المؤمنين (800) 
العقيلة زينب (88) علئ جثمان أخيها العظيم؛ وهي تدعو قائلة: «اللهم تقبّل 
هذا القربان»7). 1 

إن الإنسانية لتنحني إجلالاً وخضوعاً أمام هذا الإيمان الذي هو 





(5) إعلام الوم :86:1 متتل الحين للعوفزمي :04/1 
(6) حياة الإمام الحسين بن علي (390) : 77 5-4 














ريتكب سان 


نتائج الثورة الحسينية 


انبعئت ثورة الإمام الحسين (#) من ضمير الأمة الحي ومن وحي 
الرسالة الإسلامية المقدسة ومن البيت النى انطلقت منه الدعرة الإسلامية 
للبشرية جمعاء» البيت الذي حمئ الإنجالة يبول ودافع عنهماء حتئ استقام 
عمود الدين. وأحدثت هذه الثورة الصبَاركة اسل التأريخ الإنساني عاصفة 
تقرض الذل والاستسلام و تدك عَرَنَ)إلظايمين» وأضحت مشعلاً ينير الدرب 
لكل المخلصين من أجل حياة حرّةكريمة فى ظل طاعة الله تعالق. 

ولا يمكن لأحد أ 
والسنوات التي تلتها رغم كل ! 





تركته هذه 





رة من آثمار في الأيام 








يه والتشويش الذي يحاول أن يمئع من 





العظيمة عبر الأجيال وفي حياة الرسالة الإسلامية بالرغم من أنا لا نحيط علماً 
بجميعها طبعاً. وأهم تلك الآثار هي : 





: فضح الأمويين وتحطيم الإطار الديني المزيّف‎ ١ 
بفعل ثورة الإمام الحسين (8ة) تكشفت للناس حقيقة النزعة الأموية‎ 
المتسلطة علئ الحكمء ونسفت تضحيات الثائري نكل الأطر الدينية المز‎ 





4 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع). 


التي استطاع الأمويون من خلالها تحشيد الجيوش للقضاء علئ الثورة؛ 
مستعيتين بحالة غياب الوعي وشيوع الجهل الذي خلفته السقيفة. وتلمس هذا 
الزيف في قول مسلم بن عمرو الباهلي ينب مسلم بن عقيل ربيب بيت النبوة 
والعبد الصالح لخروجه علئ يزيد الفاسق؛ ويفتخر بموقفه قائلاً: أنا 
من عرف الحق إذ تركته؛ ونصح الأقة والإمام إذ غششته؛ وسمع وأطاع 


إذ عصيته!9. 





وهذا عمرو بن الحجاج الزبيدي -من قادة الجيش الأموي ‏ يحفّز 
الناس لمواجهة الإمام الحسين (82) حين وجد منهم ترددأ وتباطؤاً عن 
الأوامر قائلاً 

يا أهل الكوفة إلزموا طاعبك وجماتحيكم: ولا تر تابوا في قتل من مرق 
من الدبين؛ وخالف الإمام!". 

فالدين في دعو الامو يزيد قال الحسين رلة 

ولكن حركة الإمام الحسين (:#2) ورفضه البيعة وتضحياته الجليلة 
تهت الأقةء وأوضحت لها ما طُّمس بغعل التضليل. فقد وقف الإمام 
الحسين (4#0) يخاطبهم ويرضح مكانته الرسالة والمجتمع الاسلامي: أما 








بعد فانسبوني» فانظروا من أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوها وانظروا هل يصلح لكم 
قنلي وانتهاك حرهتي؟ ألست ابن بنت نبيكم (عَ) وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين 
بالله والمصدّق لرسوله بماجاء من عند ريه ؟! 

هذا بالإضافة إلى كل الخطب و والمحاورات التي جرت في وضع متوتر 


حسناس أوضح للناس مكانة طرفي التزاع. ثم ما آلت إليه نتيجة المعركة من 





ند 





)١(‏ تاريخ طبر 


(؟) المصدر السايق :1701/1 








انتائج الثورة الحسيئية. 1 


بشاعة في السلوك والفكر فاتضحت ختة الأموبين ودناءتهم ودجلهم. 

وكان الأثر البالغ في مواصلة الثورة الحسينية بدون سلاح دمويٍ حين 
واصلت العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين (26) فضح الجرائم التي ارتكبها بنو 
أمية ومن ثم توضيح رسالة الإمام الحسين (2ة). ١‏ 

إن جميع المسلمين متفقون على اختلاف مذاهبهم وآرائهم -بأن 
الموقف الحسينى كان يمثّل موقفاً إسلامياً شرعياًء وأن يزيدكان مرتداً 
ومتمرةاً علئ الإسلام والشرع الإلهي والموازين الدينية. 





٠-إحياء‏ الرسالة الإسلامية : 

القدكان استشهاد الإمام الحسين[18) هرّة لضمير الأقة وعامل بعث 
لإرادتها المتخاذلة وعامل انتباه مبْتَ'/اللمئجد الذي كانت تسير فيه بترجيه 
من بني أميّة ومن سبقهم من الحِكام اَن لم يحرصوا على وصول الإسلام 
نقيأ الى من يليهم من الأجيال 

القد استطاع سبط الرسول (#82) أن يبتّن الموقف النظري والعملي 
الشرعي للدُمَة تجاه الانحراف الذي يصيبها حينما يستبد بها الطغاة. فهل 
انتصر الحسين (:38) في تحقيق هذا الهدف ؟ لعأنا نجد الجواب فيما قاله الإمام 





زين العابدين(38) : حينما سأله إبراهيم بن طلحة بن عبدالله قائلاً : من 
الغالب ؟ قال (4ة) : «إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف الغالب»20 

لقدكان الحسين (42) هو الغالب إذ تحقق أحد أهم أهدافه الساهية يعد 
محاولات الجاهلية لإماتته وإخراجه من معترك الحياة . 


(1) حيا الإمام الحسين بن علي (للك) : 1 44٠‏ عن أمالي الشبيخ الطوسي 








لل أعلام الهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 





"؟-الشعور بالإئم وشيوع النقمة علئ الأمويين : 

اشتعلت شرارة الشعور بالاثم في نفوس الناس؛ وكان يزيدها توهجاً 
واشتعالاً خطابات الإمام على بن الحسين (80ه) وزيئب بنت علي بن أبي 
طالب وبقية أفراد عائلة النين (ت) التي ساقها الطغاة الأمويوت كسبايا من 
كربلاء الى الكوفة فالشام ١ . ٠‏ 

فقد وقفت زينب (:8ة) في أهل الكوفة حين احتشدوأ يحدّقون في 
موكب رؤوس الشهداء والسباياء ويبكون ندم علئ ما فرّطوا وما حصل لآل 
النبى (0) فأشارت إليهم أن اسكتوا فبيكتوا فقالت 

١‏ أما بعد: 

يا أهل الكوفة أتبكون ؟ فلا سكت العيرة.ولا هدأت الرّنة. إنما مثلكم مثل التي 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا جدود أيمافكم دخلذيككم ألاساء ما تزرون» أي وال 
فابكوا كثيراً واضحكوا ليل فلقد ذهبتم بعارها وشنارها فلن ترحضوها بغسل أبدأء وكيف 
ترحضون قتل سبط خاتم النبوة؛ ومعدن الرسالة ومدار حجّتكم: ومنار محججتكم؛ وهو سيد 
شباب أهل الجئة؟». 

وتكلم علي بن الحسين (يكه) فقال : 

أيها الناس! نساشدتكم الله هل تعلمون أنكم كتبتم إلن أبي وخدعتموه» 
وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقناا فتباً لكم لما قدمتم 
لأنفسكم وسوأة لرأيكم؛ بأي عين تنظرون إلى رسول الله إذ بقول لكم قتلتم عترتي؛ 
واتهكتم حرمني ؟ فلستم من متي" 











(1) حياة الإمام الحسين بن علي (للت ) : 77 +4١‏ عن مثير الأحزان 








انتائج الثورة الحسينية 3 


وروي أيضاً أن يزيد بن معاوية فرح فرحا شديداً وأكرم عبيدالله بن 
زياد ولكن ما لبث أن:ندم ووقع الخلاف بيته وبين ابن زياد حين علم بحال 
الناس وسخطهم عليه ولعنهم و. 1 

ولقدكان الشعور بالإثم يمقل موقفاً عاطفياً مفعماً بالحرارة والحيوية 
والرغبة الشديدة بالانتقام من الحكم الأموي» مما دفع بالكثير في الجماعات 
الإسلامية إلئ العمل للتكفير عن موقفهم المتخاذل عن نصرة الإمام 
الحسين (إ#ة) بصيغة ثورة مسلحة نمواجهة الحكم الأموي الظالم. 

صحيح أنه لا يمكننا أن نعتبر موقف المسلمين هذا موقفاً عقلياً نابعاً 
من إدراك فساد الحكم الأموي وبعدهعِين الرسالة الإسلامية إلا أنهدكان 
موقفاً صادقاً يصعب على الحا كمي َالَيْظره/عليه كالسيطرة علئ الموقف 
العقلاني» فكان الحكام الظلمة وعبرتصيوةالعاداء لأهل البيت النبوي(:88) 
يحسبون له ألف حساب. 








> إحياء إرادة الآمَة وروح الجهاد فيها(": 
كانت ثورة الإمام الحسين (ة) السبب في إحياء الإرادة لدئ الجماهير 
المسلمة وانبعاث الروح النضالية» وهزّة قوية في ضمير الإنسان المسلم الذي 
ركن الئ الخنوع والتسليم؛ عاجزاً عن مواجهة ته ومواجهة الحاكم الظالم 
الذي يعيث بالق ة كيف يشاء. مؤطراً تحركهبغطاء ديني يحوكهبالدجل والنفاق» 
وبأيدي وعاظ السلاطين أحياناً وأخرئ بحذقه ومهارته في المكر والحيلة. 
فتعلم الإنسان المسلم من ثورة الحسين (ه) أن لا يستسلم ولا يساوم» 





() تأريخ الطبري : 884/6 تأريخ الخلفاء :5:2 
(1) للمزيد من التتفصيل راجع نظرية ٠‏ الموقف » النتائج ) للسيد محمد باقر الحكيم .1٠١:‏ 




















دا أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


وأن يصرخ معتراً عن رأيه ورغبته في حياة أفضل في ظل حكم يتمتع 
بالشرعية أو علئ الأقل برضا الجماهير. 

ونجد انطلاقات عديدة لثورات علئ الحكم الأمري وإن لم يُكتب لها 
النجاح؛ إلا أنها توالت حتئ سقط النظام. ورغم أن أهدافهاكانت متفاوته إلا 
أنهاكانت تستلهم من معين ثورة الحسين (12» أو تستعين الظرف الذي 
خلقته. فمن ذلك ثورة التوابين7" الت يكانت رذة فعل مباشرة للثورة الحسينية» 
وثورة المدينة!": وثورة المختار الشقفي!" الذي تمكن من محاكمة 
المشاركين في قتل الحسين(2#0) ومجازاتهم بأفعالهم الشنيعة وجرائمهم 
الفضيعة؛ ثم ثورة مطرف بن المغيرة؛ وثورة ابن الأشعث؛ وثورة زيد بن علي 
ابن الحسين (2)!؟) وثورة أبى المتزايااقم 

لقد أحيت الثورة الحسينية- روج الجهاد وأججتهاء وبقي النبض الشائر 
في الأنة حأ رغم توالي الفكّل لكي بتتتض-تللكم الشررات. إلا أن الأقة 
الإسلامية أثبتت حيويّتها وتخلصت من المسخ الذي كاد أن يطيح بها بأيدي 
الأمويين وأسلانهم . 





( تاريخ الطبري + 438/4 445 
(5) المصدر السابق :154/4 
(5) المصدر السايق : © / اكه 
(1) مقائل الطالييين :16 

(5) المصدر السايق : 858 


من تراث الإمام الحسين ::ة) 


نظرة عامّة في تراث الإمام الحسين (190): 


الحسين بن على بن أبي طالب فتن ار مبدئي وأحد أعلام الهداية 
الرتانية الذين اختارهم الله لحفظ د يِه وَشر يعتهء أوجعلهم أمناء على تطبيقها؛ 
وطهّرهم م نكل رجس ليصونوفا نأي تجر يف أ وٍتحرير. 

إن المحنة التي عاشها الأئخة الشلاثة علي والحسن والحسين (880») 
كانت أكبر محنة للعقيدة والأمةء لأنها قد بيدأت بانحراف القيادة عن خط 
الرسالة؛ ولكنها لم تقتصر علئ الانحراف عن لا لمريي ذي ممارسة 
الحكم فحسب؛ وإنماكانت تمتد أبعادها إلى أعماق الأمة والشريعة 

إن هذا الانحراف الخطير قد زاد في عزيمة هؤلاء الأئمةا الهداة ممّا 
جعلهم يهتمون بإحكام قواعد الشريعة في الأمَة وتعليمها وتربيتها بما يحول 
بما يحول دون تفتيتها وتمزيق قواها. 
ومن هناكانت تربية الجماعة الصالحة والسهر على تنشئتها والاهتمام 
بقضاياها أمراً في غاية الأهمية: » ويظهر للمتتبع والمحقّق عظمة ذلك فيما لو 
أراد أن يقارن بين مواقف المسلمين تجاه أهل بيت الرسول (#) خلال 





دون تسرب الانحراف اليها بسر 


ل أعلام البداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


خمسين عاماً بعد وفاة الرسول (66) 

ومن هتاكان التراث الذي تركه لناكل من الإمام المرتضئ والحسن 
المجتبئ والحسين الشهيد بكربلاء تراثاً عظيماً ومهماً جذاً. 

حيث نلمس الغناء الفكرية والعلمية التي وصلتنا 
عنهم (لنها). 

وللمتتبع أن يراجع موسوعة كلمات الإمام الحسين (4#8) ووثائق 
الثورة الحسينية؛ وبلاغة الحسين ومجموعة خطبه ورسائله؛ ليقف على عظمة 
هذه الثروة الكبرئ وقفة متأمل ومستفيد. وها نحن نستعرض صوراً من 
اهتمامات هذا الإمام العظيم فيما يلي من بحوث : 





فى هذه الشروة | 





في رحاب العقل والعلم والمعرفق: 

قال (4#): 

١‏ خمس من لم تك كي لابَك لبه كتير مستمتع : «العقل والدين 
والأدب والحياء وحسن الخلق»1". 

١‏ - وسئل عن أشرف الناسء فقال: «من اعظ قبل أن يوغظ واستيقظ قبل 
أن يوقظ2270. 
*- وقال (نية): «لا يكملٌ العقلُ إلا بائباع الحق»57. 
؛ - «العاقل لا يحدّث من يخاف تكذ يبه ولا يسأل من يخاف منقه ولا ديق بمن 





يخاف غدره؛ ولا برجو من 


)١(‏ موسوغ ةكلمات الإمام الحسين : لاعن 
(1) المصدر السليق : 86/اعن إحقاق الحق : 1١‏ 
(5) المصدر السابق : ؟4لاعن اعلام الدين: له؟. وورد هذا النص عن الإمام علي(426) أيضاً. 
(4) المصدر السابق: 61/اعن حياة الإمام الحسين (8996): 164/1 9 


الإمام الحسين 7135 1461 
كم 





















1 )4#1( الإمام الحسين‎ ١ 


ه ‏ «العلم لقاحُ المعرفة: وطول التجارب زيادةٌ في العقل؛ والشرف التقوئ» 
والقنوعٌ راحةٌ الأبدان» ومن أحبّك نهاله ومن أبغضك أغرائه»0". 

”-«من دلائل العالم انتقاده تحديئه وعلمه بحقائق فنونٍ النظر»!". 

- «لو أنَ العام كلّ ما قال أحسَنَ وأصاب لأُوْشَكَ أن بجنّ من العجبء وإنما 
العالمُ من يكثرٌ صَوابُه». 

4 وفي دعاء عرفة للإمام الحسين (#) مقاطع بديعة ترتبط 
بالمعرفة البشرية وسُبْل تحصيلها وقيمة كل سبيل وما ينبغي للعاقل أن 
يسلكه من السبل الصحيحة والموصلة الى المقصود؛ نختار منها نماذج 
ذات علاقة ببحثنا هذا: 

قال ة) : 

أ «إلهي أنا الفقير في غناي فبك اكوك فقا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في 
علمي فكيف لا أكون جهولاً في جهلي' 

ب -«إلهي علمث باختلاف اوفك الأطوا ل أن مرادك مني أن تتعزف إليّ 
في كل شيء حتى لا أجهلك في شي ع ...». 

ج ‏ «إلهي تردّدي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بحذمةٍ توصلني 
اليك, كيف لّ عليك بما هو فى وجوده مفتقراليك ؟ أيكونُ لغيرك من الظهور ما ليس 
لك حتى يكون هو المظهر لك ؟! متن غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ؟!. ومتى 
ََ تكونَ الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت 
صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً. 

د «إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني اليك بكسرة الأنوار وهداية. 
الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها تصونٌ السرٍ عن النظر لها ومرفوع 











(1) موسوع ةكلمات الإمام الحسين (لية) : ؟ الاو 19 
(7) المصدر السابق 


حار الأنرلر : 15/1 : الحديث 1١1‏ 
اد الأنوا 2 























كن أعلام اليداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


الهمّة عن الاعتمادٍ عليها». 
ه ‏ «منك أطلُبُ الوصول إليك وبك استدلٌ عليك فاهدني بنورك اليك وأقمنى 
بصذق العبوؤية بين يديك». 


و-«إلهي علّمني من علمك المخزون وصُنْي بسثرك المصون. إلهي حققني بحقايق 





من ذُلّ نفسي وطهرني من شكَي وشركي قبل حلول رمسي». 
ح ‏ «إلهي إن القضاء والقدر يُمنيني؛ وإنَ الهوئ بوثائق الشهوة اسرني؛ فكن أنت 
النصيير لي حتّئ تنصرني و تبصرني ». 
ط ‏ «أنتَ الذي أشرقت الأنوار في قلوب أؤليائك 








حتئ عرفوك ووخّدوك وأنت 
الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحتّائك حمَّئلْميحبّوا واك ولم يلجأوا إلى غيرك: أنت 
المُؤنس لهم حيث أوحشتهم العرالم أنتيالذيّبهدبتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا 
وجد من فقدك ؟! وما الذي فقد من وجدلة؟701 

ي ‏ «أنت الذي لا إله غيرك» تعرفت نيم فلما جهلك شيةٌ؛ وأنت الذي 
تعرفت إليّ في كلل شيء فرأنتك ظاهراً في كل شيء ...كيف تخفن وأنت الظاهد ؟ أم كيف 
تغيبُ وأنت الرقيبُ الحاضية؟ !»01 1 1 








في رحاب القرآن الكريم : 

لقد اعتنئ أهل البيت الطاهرون بالقرآن الكريم اعتناءاً وافراً فعكفوا 
على تعليمه وتفسيره و 
والمحرّفين: وتجلّت عتايتهم به في سلوكهم وهديهم ركلامهم. وقد أثرت عن 
الإمام بي عبدالله الحسين (2)كلمات جليلة حول التفسير والتأويل والتطبيق» 
بالمطالعة والتأمل نختار نماذج منها: 








آياته وتطبيقه وصيانته عن أيدى العابثين 
































من تراث الإمام ان لنن 


- قال (ية) : «كتاب الله عرُوجل على أربعة أشياء: على العبارة 
والإشارة واللطائف والحقائق» فالعبارةٌ للعوام؛ والإشارة للخواص واللطائثٌ للأولياء» 





والحقائق للأنبياء»(0. 
ب -«من قرأ آبةٌ من كتاب الله في صلاته قائماًيُكتب له بكل حرف يثةُ حَسَئِه إن 
فُأها في غير صلا كتب الث له بكل حرفي قشرا. فإن استقع القرآنَ كان له يكل حرفي 


وإن حَهَم القرآنَ ليلا صلّت عليه الملائكة حتئ يُصبح؛ وإن حتَمَه نهارأ صلّت عليه 
زيل 





الحقَظَةُ حتى بُمسي. وكانت له دعوةٌ مستجابةٌ وكان خيرا له مما بين السماء والأرض» 








اج - وعنه (84) في تفسير قوله تعالى : #تبدّل الأرض غير الأرض » 
يعني بها «أرض لم تكتسب عليها الذنوب؛ بارزة ليست عليها جبال ولا نبات كما 
تاها أوّل مرة»1. 

د وسأله رجل عن معنى (أكهيعض) فيال له: لو فسرئها لك لمشيت 
على الماء(). 

ه- وقال النصرٌ بن مالك له: يا أبا عبدالله حَدّئني عن قول الله عرّوجَلٌ 
«هذان خصمانٍ اختصموا في رتهم »: قا . 
صدق اله وقانوا:كذب الك فتحن وإبَاهم الخصمان يوم القيامة»(0. 

و-وفى قوله تعالى: «الذين إن مِكْنَاهم في الأرض أقاموا الصلاة» 
قال را «هذه فينا أهل البيت»50. 





: «نحن وبنوأمية اختصمنا في الله عرّوجل» فلنا 





(1) مرسوعةكلمات الإمام الحسين : 001 عن جامع الأخبار > 14 
(؟) المصدر السابق : 501 ,عن الكافي :8 / 011: الحديث + 
(5) المصدر السايق : :53 عن تفسير البرهات :757/7 

(4) المصدر السايق : 001 عن يليح الموقة : 144 








5 أعلام الهداية /الإمام للحسين بن علي (ع) 


از-فى قوله تعالى : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلاالمودة في القُربى > قال رظة): 
ي أمَرَالهُ بصلتها وعظم حقّها وجعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الذين أوجب 








حقَنا على كلّ مسلم»!00. 

ح ‏ وفشر النعمة في قوله تعالى: وأا بنعمة رك فحدّث» «بما أنعم الله 
على النيي (يَل) من دينه»!". 

ط _-وفسر الصَّمّد يقوله : سَرَهُ بقوله: «لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد» 57 


ي - وقال : «الصمد :الذي لاجوف له؛ والصمد: الذي قد انتهن سؤدده» والصمد: 
الذي لا يأكل ولا يشرب. والصمد : الذي لا ينام؛ والصمد: الدائم الذي لم يزل 
ولا يزال»0, 

ك - وروي أن عبد الرحجن السَلَم يأعلّم ولد الحسين (1/6) سورة الحمدء 
فلا قرأها على أبيه أعطاه 8ف ألنف دينار وألفي خلة وحشا فا حُرَأ» فقيل له 
في ذلك؛ فقال (ة) : وأين يقع هذا من عطائه ؟ يعني بذلك تعليمه القرآن!. 


في رحاب السّنّة النبويّة المباركة : 

القد عاصر الحسين جدّه رسول الله (ييُ) وعاش في كنف الوحي 
والرسالة وارتضع من ثدي الإيمان؛ قحمل هموم الرسالة الخاتمة كأقه وأبيه 
وأخيه» وعلم أن سنة الرسول وسيرته هي المصدر الثاني للإشعاع الرساليء 


(1) موسوعةكلمات الإمام الحسين : 810 عن بحار الأنوار : 15 101 للحديث /10. 
(؟) المصدر السايق : 009 عن المحاسن : /١‏ 744 الحد: 
(6) المصدر السابق : 074 عن التوحيد : ٠‏ الحديث ه ثم نقل تفسيرها بشكل تفصيلي فراجع. 
(4) المصدر السابق : 436 عن معادن الحكمة : ؟ 
() المصدر السايق : 19٠عن‏ بحار الأنور + 764 0144 








من تراث الإمام الحسين (356) لعفا 


وأيقن بضرورة الاهتمام بهما وضرورة الوقوف أمام مؤامرات التحريف 
والتضييع؛ ومنع التدوين التي تزعّمها جملة من كبار الصحابة وكيف واجهوا 
جه بكل صلفء حذراً من اتكشاف الحقائق التي تحول دون وصولهم 
للسلطة أو تعكّر عليهم صفوها. 

ومن هنا نجد الحسين (42) يقف بكل شجاعة أمام هذا التآمر على 
الدين؛ ويضحي بأغلئ ما لديه من أجل إحياء شريعة جده سيد المرسلين» 


ه الخالدة فى حمّه : «حسين منّى وأنا من حسين»؛ «ألا وإن الحسين 











وهكذا نجد في تراثه الرائع اعتناءه البليغ بنقل السيرة النبوية الشريفةء 
والتحديث يستّنه والعمل بها وإحيائهاء ولو بلِّعيستوى الثورة على من يتسلح 
بها لمسخها وتشويهها. 

قال صلوات الله عليه : 

١‏ -«كان رسول الله (يَلك) أحسن ما خلق الله خلْقً»7". 

١‏ -وروى الحسين (88) -كأخيه الحسن وصفاً دقيقاً للرسول(85) 
وهديه في سيرته مع نفسه وأهل بيته وأصحابه ومجلسه وجلسائه؛ أخذاه من 
أبيهما علي(1) وهو الذي رتاه الرسول(2) منذ نعومة أظفاره حتى التحاقه 
بالرفيق الأعلئ. ونشير إلى مقطع من هذه السيرة. قال الحسين (44) فسألته عن 
سكوت رسول الله (يَلِ)» فقال: 

«كان سكوته على أربع : على الحلم والحذر والتقدير والنفكر. فأما التقدير ففي 
تسوية النظر والاستماع بين الناس؛ وأمَا تفكّره ففيما يبقئ أو يفنئ. وجمع له الحلم في 


(1) موسوعةكلمات الإمام الحسين : 01١‏ . ع نكتز المنال + 501/71 


32 أعلام الهداية /الإمام انحسين بن علي (ع) 
الصبرء فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه وجمع له الحذر في أريع: أخذه بالحَسَن ليُقتدى بهء 
وتركه الفبيح ليتهى عنهء واجتهاده الرأي في صلاح أنه والقيام في ما مُجمع له من خبير 








الدنيا والآخرة»31. 
"1 وروى أيضاً أن رسول الله (ي) أصبح وهو مهموم؛ فقيل له: مالك 
يا رسول الله؟ فقال: «إني رأيت في السنام كأنّ بني أميّة يتعاورون منبري هذا». 


فقيل: يا رسول الله! لا تهتم فإنها نيا تتالهُم فأنزل الله: وما جعلنا الرؤيا 








التى أرينالك... ©( 

؟ -وروئ أب أن النبيٍ (يِليٌ) كان إذا أكل طعاماً يقول: «اللهم بارك 
لنا فيهه وارزقنا خيراً منه»: وإذا أكل ل أو شَربَه يقول: «اللهم بارك لنا فيه 
وارزقنا منه»7". 


وكان يرفع يديه اذا ابتهال ودع يفطل بينهماكما يَستَطْمُ المسكين !0 

© وشئل عن الأذاكة وما يمو الداس فيه قال: «الوحي ينزل على نيكمء 
وتزعمون أنه أَخَدْ الأذانَ عن عبدالله بن زيد؟! بل سمعت أبي علي بن أبي طالب (880) 
يقول: أهبط الله عرّوجلٌ ملكا حين عُرِج برسول اله(815) فأذّن منتئ مننئء وأقامّ منتى 
٠‏ ثم قال له جبرئيل: يا محمّد هكذا أذان الصلاة»(©. 





”-وروئ أن رسول الْه(كة) بعث مع علي (3#) ثلاثين فرساً في غزاة 
السلاسل فقال: «يا علي أتلو عليك آيةُ في نفقة الخيل»: #الذين ينفقون أموالهم بالليل 





04 : موسوعة كلمات الإمام الحسين (لي) : 98 6/اه عن مجمع الزوائد :704/8 وممائي الأخبار‎ )١( 
(1)المصدر اسايق‎ 
المصدر السابق‎ )7( 
النصدر السايق‎ )4( 
المصدر السايق‎ )6( 





لاه عن الغدير :118/2 











من تراث الإمام الحسين (446) 0 


والتهار سرَاً وعلانةٌ4 يا على هي النفقة على الخيل ينفق الرجلٌ شرا وعلانيدٌ» !0 
وقد نقل (34) حوادث عصر الرسول ووَلْك) ممّا رآه مباشرة أو سمعه 
عن أنه أو أبيه وهما المعصومان من الزلل والمعتمدان في النقل!". 


في رحاب أهل البيت (:822): 

لقد دل حديث الثقلين -المتواتر والمقبول لدى عامة المسلمين -على 
أن خلود الاسلام رهن الأخذ بركنين مُتلازمين وهما: القرآن الكريم وعترة 
المختار صلوات الله عليهم أجمعين فإنْهما لن يفترقا حتى يردا الحوض 
على النبٍ (علْ). فلا بد للمسلمين من التمسّك بهما ليصونوا أنفسهم عن 
الضلال ف يكل عصر وزمان. 

ومن هنا جهد أعداء الاسلام لدان على)التفريق بين هذين الركدين؛ 
تارةٌ بدعوى تحريف القرآن لفظأ أو“ معني وأخري بالمنع عن تفسيره أو 
تطبيقه: وثالثة بانتقاص العترة؛ ورابعة بعزلهم عن ممارسة دورهم السياسي 
والاجتماعي التنقيفي؛ وخخامسةٌ بطرح البديل عنهم ورفع شعار الاستغناء عنهم 
وعن علمهم ودرايتهم. 

والأئئة المعصومون المأمونون على سلامة الرسالة الاسلامية بنصٍ 
من الوحي الإلهي -كتفوا جهودهم وركزوا جهادهم على صيانة هذين 
الأساسين من أيدي العابك ن وانكآفهم ذلك أنفسهم وأموالهم؛ بلكل 
ما يملكون تقديمه فداءً للرسالة المحمّدية. 

ونشير إلى جملة من النصوص المأثورة عن الحسين بن علتيٍ (لللة) 











(1) موسوعة كلمات الإمام الحسين (ن) : ٠‏ لاعن مستدرك الوسائل :2708/87 
ين وتتبع مانقله عن رسول اذ (832). 





(؟) راجع موسوعة كلمات الإمام ‏ 











0 أعلام الهداية /الإمام الحسين بن على (ع). 





رسول الله (يييه) مناسكه من حجة الوداع ركب راحلته 
وأنشأ يقول: «لا يدخل الجئّة إلامن كان مُسلماً. فقام إليه أبو ذرّ الغفاري(4) 
فقال: يا رسول الله: وما الإسلام ؟ فقال (يِ): الإسلام عريان ولباسه التقوئ 
وزينته الحياء وملاكه الورع» وكماله الدين؛ وثمرته العمل ولكل شيء أساس 
وأساس الإسلام حبنًا أهل البيت»07. 

؟ ‏ وجاء عنه (48) أنه قال: «من أحبّناكان منّا أهل البيت». واستدلٌ على 
ذلك بقوله تعالى تقريراً لقول العبد الصالح: «فمن تبعني فإ 

وواضح أن من أحتهم فسوف :يهم ومن تبعهم كان منهم. 

٠‏ وقال (#6ة): «أجبّونا مث الإسنلامفإنَبرسول الله(202) قال: لا ترفعوني فوق 











ل 


حفي؛ فإن الله تعالى اتخَذني عبدأ قبل أن تحني سول 

؛ ‏ وقال 40ة): دماغ اهن عَل نهد رسول الله (مَل) إلا يبغضهم 
علبأ وولده (ج )»0 

5- وروي أن المنذر بن الجارود مرّ بالحسين(84) فقال:كيف أصبحت 
خبلتى ا فدالة- يالين رول فقال (:#ة) : «أصبَحَث العربُ تعتدّ على العَجم 
أن محقدأ مهاء وبحت الم مله بذلك؛ وأصبخنا وأصبحَتْ قريش يعرفون فضلنا 


للك لناء ومن البلاء على هذِه الْأمةِ أن إذا دعوناهُم لم يُجيبونا وإذا تركناهم لم 
3 








يهتددوا بغيرنا» 


81/1: موسوع ةكلمات الإمام الحسبين : 087 عن أماقي الطوسي‎ )١1( 
88 المصدر السابق : 585 عن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر:‎ )1( 

(6) المصدر السابق : عن مجمع الزوائد : 5١/5‏ 

أخبار الرضا (30) : ؟ / 71 


رهة الناظر: 85 














بشائر الحسين (3#6) بالمهدي (32) ودولته : 
تراكمت البشائر النبويّة حول غيبة الإهام المهدي المنتظر وظهوره 


وخصائص دولته وأوصافه ونسبه الشريفءكما توضح الصحاح والمسانيد 








هذه الحقيقة في أبواب الملاحم والفتن وأ. أشراط الساعة وغيرها. 

واعتنى الأئمة من أهل البيت (2) بهذه القضية اعتناءاً لا يقل عن 
عناية الرسول الخاتم (#َلْه) وا استمراراً للخط الذي اختطه والمنهج الذي سلكه 
في التمهيد لدولة الحق التي تتكفل تحقيق آمال الأنبياء والأوصياء جميعاً 
وعلى مدئ التاريخ. 

وقدكثرت النصوص الواصلا الإيدا عن إبى الأئحّة التسعة من ولد 
الحسين (8إ8). فروئ عن جدّه رييولٍ أ وعن أبيه أمير المؤمنين (8ة) 
مجموعة فريدة من التصريحات المَهَمَّةبكأالمهدي(8) نختار نماذج منها: 

قال (48) : دخلت على جدّي رسول الله (36) فأجلسني على فخذه وقال 
لي: إن الله اختار من صُلبك يا حسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم؛ وكلّهم في الفضل 
والمنزلة عند الله سواء!". 

1 وسأله شعيب بن أبي حمزة قائلاً: أنت صاحبُ هذا الأمر؟ فأجابه: 
لاء فقال له: فمن هو؟ فأجاب (88): «الذي يملؤها عدلاًكما ليت تمؤرأء على فترة 
ة من الرسل»!". 
- وقال (420) : لصاحب هذا الأمر غيبتان إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: 





من الأئمّة تأتيكما أن رسول الله (ييُ)ببيث على قترق 





(1) موسوع ةكلمات الإمام الحسين 
(1) المصدر السابق 


0 عن ينابيع الموقة : 40 


عن عقد الدرر: 1626 








مات وبعضهم: قيل» وبعضهم: ذهبء ولا يطَلعٌ على موضعه أحدٌ من ولي ولا غيره إلا 
المولن الذي يلي أمره!"". 1 

؟ - وقال (4) : لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطرّلَ الله عرّوجِلٌ ذلك اليوم 
حتى يخرج رجلٌ من ولدي فيملأها عدلاً وقسطاً كما مُلئِت جوراً وظُّلماً كذلك سمعت 


رسول الله (5) يقول1: 

© وقال (86): للمهدي خمش علامات: السفياني واليماني والصيحةٌ من السماء 
والخسفٌ بالبيداء وقتل النفيس الزكية!'. 

وقال (876) أيضاً: «لوقام المهدئ لأنكره الناس ؛ لأنه يرجع إليهم شاتأ موه 
إن من أعظم البليّة أن يخرج اليهم صاحبه مايأ وهم بحسبونّه شيخ أكبيرأ»!.. 

- وقال (46): «في الناخامَم ولدي سُنة من يوسف وسنة من 
موسى بن عمران (8) وهو قائينا أهلالبيت: يُصلح الله تبارك وتعالى أمرّه في 
ليلةٍ واحدة»0. 

8- وقال (22): «إذا خرج المهدي (420) لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا 
يَ؟ والله ها نباسه إلا الغليظٌ ولا طعامه إلا الشعي وما 





السيف»؛ وما يستعجلون بخروج المهد: 
هوإِلا السيكٌ والموتثُ تحت 








(1) موسوع ةكلمات الإمام الحسين :عن عقد الدرر : 164 
(1) المصدر السابق : 331 ع نكمال الدين : /510 

(5) المصدر السايق : 275 عن عقد الدرر : 111 

(؛) المصدر السابق : 736 عن عقد الدرر: 41 

(ه) المصدر السايق ع نكمال الدين : 5009 

(3) المصدر السايق : 577 عن عقد الدرر : 114 


من تراث الإمام الحسين (39) 1 


في رحاب العقيدة والكلام : 

ونسختار من هذه البحوث نماذج مدا وصلنا عن أ 
الحسين بن علي (25). 

١‏ ومما قاله عن توحيد الله سبحانه : «... ولا يقدّرالواصفون كنه عظمته؛ ولا 
يخطر على القلوب مبلَعٌ جبروته؛ لأنه ليس له في الأشياء عديل: ولا تدركه العلماء بألبايها 
ولا أهل التفكير بتفكيرهم إلا يالك 
المخلوقين وهو الواحد الصمدُ ما تُصُوّر في الأوهام 
المؤْجُوق ولا تجتمع لغيره الصفتانٍ في وقتء:نصيب الفكرٌ منه الإيمان به موجوداء 





يقاناً بالغيب! لأنه لا يوصَفٌ بشيء من صفات 





وَ خلاقه ... يوجِدٌ المفقوة ويفقِدٌ 





ووجوة الايمانٍ لا وجوة صِفة به توصفل لصفا تٌلألها يوصَفٌ؛ وبه تُعرَفْ المعارِفُ لا 
» سبحانه لي سَكقطثلة شي وهو السميعٌ البصيرا. 

ومما قاله أيضأ لابن الأَرقَ الي جد وصف به نفسه وأعرِئه 
بما عزف به نفس «لا بذلا بالحواس ولا يقاس بالناين» فهو قريب غير ملتصيق» وبعي 
غير مُتقَضٍ (نقص) بُوَحَدُ ولا يُبَّضُء مَعروف بالآيات موصوف بالعلامات: لا إله إلاهو 
الكبير المتعالُ»17. 





بها يُعرّفه فذلك الله اسمن 





7 وخرج على أصحابه فقال: «أتها الناش! إن الل جَلّ ذكرةٌ ما خَلقَ العباد إلا 
ليعرفوةٌ» فإذا عرفوه عبدوه. فإذا عبدوه استغتّؤا بعبادته عن عبادة ما سواةٌ. ثم سأله رجل 
عن معرفة الل فقال: معرفةٌ أهل كل زمانٍ إمامهُم الذي يجب عليهم ع1" 


وتكلم عن ملاك التكليف قائلاً : «ما أْحَدَ اله طاقة أحدٍ إل وضع عته 





(1) موسوع ةكلمة الإمام الحسين + 





(1) المصدر السابق : 07 عن 
() المصدر السابق : 54٠‏ عن علل الشرليع : 4 














0 أعلام اقهداية /الإمام الحسين بن علي (ع) 


طاعتّه» ولا أخذ قدرته إلا وضع عنه كُلقتَه(0. 





«إنه من لم 
فقدكفر: ومن حمل الدعاصي على الله عزوجل فقد اقترى على الله 
ولا يُهِملُ العباد في 
الهلكة, لكنّه المالك لما ملّكهم: والقادرٌ لما عليه أ همه فإن اثتمروا بالطاعة؛ لم يكن الله 
صَادَاً عنها مُبطِئا وإن ائتمروا بالمعصية فشاء أن 


+ - وكتب للحسن بن أبي الحسن البصري جواباً عن سؤاله حول القد. 





بؤمن بالقدر خيره و: 


افتراءً عظيماًء إنْ الله تبارك وتعائئ لا يُطاع بإ كراو ولا عصئ 





عليهم فيحول بينم وبين ما اثتمروا به 
فعل؛ وإن لم يفعل فليس هو حَمَلَهم عليها قسرأ ولاكلفهم جبراً بل بتمكينه إيَاهم بعد 
إعذاره وإنذاره لهم واحتجاجه عليهم طوَقَهُم ومكنهم وجعل لهم السبيل إلى أخذ ما إليه 
دعاهم وترك ما عنه نهاهم...1" 

© واشتملت أدعيته (982) عق كر باهرة في الشوحيد والمعرفة 
والهداية الإلهية ولا سيما دعاء المَترَاتت"المرّوي عنها”؛ ودعاء عرفة الذي 
عْرِف به؛ لما يسطع به من كَارَكك)(أَْرَوَعَلومَأجمّة بل هو دورة عقائدية 
كاملة. وإليك مطلعه 





«الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مان ولاكصنعه صنعٌ صانعء وهو 
الجوادٌالواسِعٌ. قَطَر أجنات البدائع وأتقن بحكمته الصنائع» لا تخفن عليه الطلائع ولا تضيع 
عنده الودائعٌ؛ أتى بالكتاب الجامع و (بشرع الإسلام) النور الساطع وهو للخليقة صانعٌ وهر 
المستعانُ على الفجائع...»1. 





(1) موسوع ةكلمات الإمام الحسين : 447 عن تحف للمقول : 318 
(5) المصدر السا/ - 841 عن ممادن الحكمة : 5 / 15 
للكقعمي : 4؟ 


(4) موسوعةكلمات الإمام فحسين : 801-145 عن إقبال الأعمال :554 




















تراث الإمام الحسين (4فة) لك 











في رحاب الأخلاق والتربية الرو 
١-شئل‏ عن خير الدنيا والآخرة فكتب (ي#ة): بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما 
بعد : فإنه من طلب رضى الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس؛ ومن طلب رضى النناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس . والسسلام20. 
١‏ -بتن (36) أقسا. 
فتلك عبادة التجار» وإنّ قوماً عبدوا الله رهبةً فتلك عبادةٌ العبيد. وإنّ قوماً عبدوا الله شكراً 


5 ودرجات العُتَاد قائلاً: إن قوماً عبدوا الله رغبةٌ 





فتلك عبادةٌ الأحرار؛ وهي أفضل العبادة0". 

قال (9) عن آثار العبادة الحقيقية «من عَبَدَ الله حنٌّ عبادته آتاه الله فوق 
أمانيه وكفايته»(". 

؟-شئل عن معنى الأدب فقثال:«هو أن أتخرج من يبتك فلا ثلقئ أحداً إلا 
له الفضلّ عليك»41. 

© قال الإمام الحسين (30) : «مالك إن يكن لك كنت له فلا تبق عليه؛ فإنّه 
لا بُبقي عليك, وكنّه قبل أن يأكلك»7©. 





فى رحاب مواعظه الجليلة : 
١-كتب‏ اليه رجل : عظني بحرفين فكتب إليه: «من حاول أمرأ بمعصية الله 


130: أمالي الصدوق‎ )١( 
1/8 : تحف العقول‎ )1( 

(0) بحار الأثوار : 1901 166 
(6) ديوان الامام الحسين :145 
(0) بحار الأتوار 90١:‏ لام 


ذه أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 





تعالى كانّ أفْوَتَ لما ترجو وأسْرَعَ لمجئ ما ب 

؟- وجاءه رجل فققال له: أنا رجل عاصر ى ولا أصبر عن المعصية فعظني 
بموعظة فقال (4ة) : «إفعل خمسة أشياة واذنب ما شئتَء فأوّل ذلك: لا تأكل رذق الله 
واذنب ما شَيِتَء والثاني : اخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. والثالث: اطلْبٍ موضعاً لا 


براه ولاج ايت 





*-ومما د نما جاء مه 90 ف الموضقظة :وان دا روا أينَ ملوكُ الدنيا 
وأربائها؟ الذين عَمَروا واحتفروا أنهارها وغَرَسوا أشجارها ومدّنوا مدائتهاء فارقوها وهم 





كارهون وورثها قوم آخرون: ونحن بهم عما قلي لاحقونَ. ياابن آدم! أذ كر مصرعك؛ وفي 
قبرك مضجِعّك وموقفك بين يدي ال 





تعفد حك عليك يوم تَِلُ فيه الأقدام وتبلحٌ 
القلوبٌُ الحناجر وتبيض وجوةٌ وتتوَدُ وجوةٌ وتبذو السرائك ويوضَعْ الميزانٌ القسط. 
ياابن آدمّ! اذ كر مصارع آبائك وأبنائك كيف كان وا وحِيسْهِجَلّوا وكأتك عن قلبلٍ قد حَلَلْتَ 
َعَلهُم وصِرت عِبرةٌ للمعتيرا. 

4 وخطب (نة) فقال يا أّها الناش! نافسوا في المكارم؛ وسارعوا في 
المغانم؛ ولا تحشيبوا بعرو لم نُتجلواء وا كسبوا الحم بالجح؛ ولا تكتيبوا بالمطل 0 
0 أحدٍ عند أحد صنيعةٌ له ر رأئ أله لا يقومٌ بشكرها؛ فالله له بمكافاته فإنه أخِرَلُ 
عطاءً وأعظم أجرأً. 

واعلموا أن حوائج الناس اليكم من نعم الله عليكم ؛ فلا تملُوا النعم فمُحوّر نقماً(كا. 











() الكاقي : ؟ / سم 
(؟) بحار الأثوار :1195/0/6 
(©) إرشاد القلوب + 54/1 
(؟)كشف القمة :14/5 





من تراث الإمام الحسين (256) لحف 


في رحاب الفقه والأحكام الشرعية : 

القد أثبت أهل البيت المعصومون جدارتهم للمرجعية الدينية بعد 
رسول اللَه(وية) في المجالين العلمي والسياسي معاً. 

وقد عمل خط الخلافة بشكل مدروس على حذف هذا الخط النبوي 
وعزله عن الساحة السياسية والاجتماعية؛ وخطط أهل البيت(950) لمواجهة 
هذه المؤامرة»كما عرفت. 

غير أث اليد العلمي قد برز وطغى على البعد السياسي حتى انهم 
أهل البيت (جكلة) باعتزالهم الساحة السياسية بعد الحسين(88) ولكن العجز 
العلمي للخط الحاكم بالرغم من كل ها إزتي#من إمكانات مادتّة وبشرية هو 
الذي قد بان على مدى التاريخ؛ و لمي مررجمية الأئمة الأطهار على من 
سواها من المرجعيات السائدة آنيذالدوكيانت حبإجة الأمة الاسلامية إلى 
تفاصيل الأحكام الشرعية نظراً للمستجدات المستمرّة هي السبب الآخر في 
ظهور علم أهل البيت(220) وفضلهم وكمالهم. 

وما سجلته كتب التاريخ من حقائق لا تخفى على اللبيب مثل حقيقة 
عدم عجزهم أمام الأسئلة المثارة: وعدم اكتسابهم العلم من أحد من أهل الفضل 
سوى الرسول,وي) وأهل بيته المعصومين(:9) لدليل واضح على تتميّزهم 
عمّن سواهم. 

وهنا نختار نماذج مما يرتبط بالفقه بمعناه المصطلح بمقدار ما يسميح 
به المجال. 

١-ممًا‏ يرتبط بباب الصلاة: ذكر الإمام محمد الباقر (20ة) جراز الصلاة 








يثوب واحد مستشهداً بأنه قد حذثه من رأئ الحسين بن على (50) 














انه أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


وهو يصلى في ثوب واحدٍ وحدثه أنه رأئ رسول الله (ولِ) يُصلَي في 
ا 

١ ١‏ - وجاء أن الأئمَة (ية)كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فيما 
يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أؤل فاتحة الكتاب وأؤل السورة في كل 
ركعة. وجاء عن الحسين (:غ8) قوله: اجتمعنا ولد فاطمة (2خ) على ذلك0". 

وكان الحسين بن على (:) يصلي فمز بين يديه رجل؛ فنهاه بعض 
جلسائه؛ فلما انصرف من صلاته قال له : مهت الرجلَ؟ فقال: يالبن رسول الله! 
خطر فيما بينك وبين المحراب: ذقال (:4#): وبحك إن الله عرّوجِلٌ أقربُ إليّ من أن 
بعر ماين وين أعدا»: 

؛ - وكان الحسين (140) جالثا فت عليه جنازةٌ فقام الناش حين 
طلعت الجنازة» وهنا أوضح الثمام 8# للئاس ما تصوروه خطاأً من أن 





القيام عند مرور الجنازة مكالم باعتبار ما ببمعوه من قيام رسول اله 
عند مرور الجنازة. فقال الحسين بن عات (80): مرّت جنازة يهوديٍ 
فكان رسول الله (يل) على طريقها جالساً فكره أن تعلو رأْسَه جنازةٌ يهودئ 
فقا يذلك40. 

وقد أحصى مؤلف موسوعة كلمات الإمام الحسين (8ة) ما يقارب من 
مائتين وخحمسين رواية في الأحكام الشرعية وردت عن الإمام الحسين (86) 
في مختلفى أبواب الفقه الاسلامي. 





() دعائم الاسلام 2 0/6/1 
(1) مستدرك الوسائل : 184/74 

() وسائل الشيمة : 5/ 484 الحديث 4 
(4) الكافي : 141/7 

















الإمام الحسين (320) لهذا 





على أن سيرة الإمام الحسين(#6) مثل سيرة سائر الأئمّة الأطهار 
تعتبر مصدراً من مصادر استلهام الاحكام الشرعية لتنظيم السلوك الفردي 
والاجتماعي للانسان المسلم وللمجتمع الاسلامي. 


فى رحاب أدعية الإمام الحسين (90ة): 
1 لقد تمتّز تراث أهل البيت (98) بظاهرة الدعاء تمتّزاً فريداً في جانبي 
الكمّ والكيف معاً. 00 
فالاهتمام بالدعاء في جميع الحالات والظروف التي يمرّ بها الانسان 
في الحياةكما قال تعالئ : « قل ما يعبوًا بكم رتي لولا دعاؤكم ١١»‏ هو المظهر الذي 
ميّز سلوك أهل البيت عمّن سواهم؛ وعلقٌَ للك ساروا في تربيتهم لشيعتهم 
والمسلمون بشكل عام يلمشوث هذه الظا. ضوح في موسم الحج 
وغيره من مواسم العبادة عند أتباج أكلى البيت(:8) وشيعتهم. 
وتفرّدت أدعية أهل البيت(بتغ) في المحتوئ والمقاصد والمعاني التي 
اشتملت عليها أدعيتهم؛ فإنها تُفصح بوضوح عن البون الشاسع بينهم وبين 
غيرهم فأين الثرى وأين الثريّا؟ 
وتدلّنا بعض النصوص المأثورة عن الإمام الحسين (441) على سر هذا 
الاهتمام البليغ متهم بالدعاء. 
١-قال‏ (ل#ة) : أعجزالناس من عجز عن الدعاء: وأبخل الناس من بخل بالسلام!". 
١‏ -وجاء عنه أنهكان يدعو في قنوت الوتر بالدعاء الذي علّمه 








(0 الفرقان (5): /0. 
(5) بار الأنوار :54/95 


ننه أعلام البداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


رسول الله (بُ) وههو : اللهم إنك ترى ولا ثُرئ وأنت بالمنظر الأعلى وإنّ اليك الرجعن 
وَإِنّ للك الآخرة والأُولئ » اللهم إنا نعوذ بك من أن نَذِلَ ونخزئ1. 
*- من الأدعية القصيرة المأثورة عنه قوله (26ة) : «اللهم لا تستدرجني 


بالإحسانٍ ولا تؤوبني بالبلاء»!'". 








وقال فق معنئ الاستدراج : الاستدراج من الله لعبده أن أ 
وتسبّه الشكرا". 

؛ ‏ ومن أدعيته في قنوته : «اللهم من آوئ إلى مأوئ فأنتَ مأواي» ومن لجأ 
الى مَلجا فأنتَ عَلجاي اللهم صلّ على محتدٍ وآلِ محدٍ واسمع ندائي وأجب دُعائي 
واجعل مآبي عندك ومثواي واحرسني في تبلواي من افتتانٍ الامتحان ولّمٌةٍ الثسيطانٍ 
بعظمتك التي لا بشوئها ولع نفن بتفتين» لل ويف بتظنين ولا يلم بهافَرَجّ حتى تقلبني 
اليك بإراد نك غير ظنين ولا مظنون ولا مُرَاب ولامُرناب: إنّك أنت أرحمٌ الراجمِين»00. 

© وله دعاء آخر كان تيدغى يمرنى قنوتم هر: «اللهم منك البدءٌ ولك 
1 جَعَلْتَ قلوبَ أولياتك مسكناً 


عليه اليم 











المشيئةُ ولك الحولٌ ولك القوَةُ وأنت اله الذي لاإنه إلا 





ومكمّنا لارادتك؛ وجَعَلتٌ عُقولَهُم مَناصِبَ أوامِركٌ ونواهيك فأنت إذا شنت ما 
نشاءٌ حركتّ من أسرارهم كوامن ما أبِطَنت فيهم: وأبدأت من إرادتك على ألسنتهم ما 
أفهمْتهُم به عنلك في عقودهم بعقولٍ تدعوك وتدعو اليك بحقائق ما متحتهم به وإني لأعلم 
هما علّمتني ممًا أنت المشكودٌ على ما هنه أربتني وإليه آؤبتي». 


”وله دعاء يُسمَئ ب (العشرات) . 


(١)كتز‏ العمال :85/8 ومسند اله 
(؟) بحار الأقوار :158/90 
(7) تحف العقول : 3195 








(؛) نهج الدعرات 








من تراث الإمام الحسين (392) نا 


1 وله دعاء كان يدعو به حي ن كان يمسك الركن اليماني ويتاجي ربّه 
هو: إلهي أنعمتي فلم تجدني شاكرا وأبليتتي فلم تجدني صابرأء فلا أنت سأيت التعمة بترلة 
الشكرء ولاأتنت ١‏ عر الصبر إلهي ها يكو من الكريم إلاالكوفلة, 

#-وروي أن شريحاً دخل مسجد الرسول (ولٌ) فوجد الحسين(80) في 
المسجد ساجداً يعيّر خده على التراب وهو يقول: «سيّدي ومولاي أللمقايع 





أعضائي؟ أم لُِربٍ الحم خَلَقْتَ أمعائي؟ إلهي لشن طالبتني بذنوبي 
لأطالبتك بكرمك؛ ولن حبسي مع الخاطيين لأخبرتهُم بتي لك: سّدي! أن طاقتي لا 
تنفئك؛ وَمعصبتي لا تضرّكء فهب لي مالا ينفك واغفر لي مالا يضرّك فإنك أرحم 





الحديد 


الراحمين»1. 


4 وكان من دعائه إذا دخل البقا 





َم رب هذه الأرواح الفائبة والأجساد 
البالية» والعظام النخرة التي خرجث ملن الدنيا وي بك مؤمنة أدل عليهم رَوْحا 
منك وسلاماً مني وقال(38): إذا َك أج هذ الدرعاء كتب :الله له بعدد الخلق من لدن آدم 





الى أن تقوم الساعةٌ حسناتٍ!5. 

١٠-ومن‏ دعائه في الصباح والمساء قوله «بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 
وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلئ مل رسول الله وتوكلت على الله ولا حول ولا 
قوة إلا بلله العل العظيم. الله إني أسلفتُ نفسي إليك ووتجهت وجهي إليك وفوّضت 
أمري اليكء إياء أسألٌ العافية من كل سوء في الدنيا والآخرة» اللهم إنك تكفيني من كل 
أحد ولا يكفيني أحد منك فاكفني من كل أحد ما أخاف وأحذيُ واجعل لي من أمري 
فرجأً ومخرجاً إنك تعلمٌ ولا أعلم وتقدر ولا أقير: وأنت على كل شيء قدير برحمتك 








618/1١ + إحقاق الحق‎ )١( 
454/15 المصدر السايق‎ )( 
777+ الحديث‎ 00 /  : (؟) مستدرك الوسائل‎ 











لع أعلام أنهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 


يا أرحم الراحمين»00. 

وأما دعاء عرفة المروي عن الإمام الحسين (480) فهو من غرر الأدعية 
المطؤلة والتى تستدرٌ الرحمة الإلهية بما تمئيه على الإنسان من أسباب الإنابة 
والتوبة وشموخ المعرفة: وقد أشرنا الى مقاطع منه في بحوث سابقة. 

وإليك مقطعاًآخر من هذا الدعاء: 

«الحمدلهُ الذي لم يتَخذ ولد فيكون موروثأء ولم يكن له شريك في الملك 


فيضاده ف 





ابتدع» ولاولي من الذلّ فيرفده فيما صنع» سبحانه سبحانه سبحانه لوكان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتاء فسبحان الله الواحد انحل الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد؛ الحمدلله حمداً يعدل حمد ملائكته المقرّبين: وأنبيائه المرسلين» 
وصلَى الله على خيرته من خلقه محمد خاتم الشيّىبوآله الطاهرين المخلصين: اللَهِمْ اجعلني 
أخشال دكأتي أالاء وأسعدني بتقوالادولا تفن معطسيتك: وخر لي في قضائك» وبارك في 


في قدرك حتّى لا أحب تعجبل ما حوضولا تأخير ما قلت »!5 


في رحاب أدب الإمام الحسين (380): 
لاريب فى أن الإمام الحسين(48) يعد امتدادأ لجده وأبيه وأخيه من 


حيث المعرفة ومن حيث الاقتدار الفن 


وقد جاء على لسان خصومهم «أنهم أهل 





قد زقوا العلم زَقَأ» 
و«أنها أليئة بني هاشم التي تفلق الصخر وتغرف من البحر»©. 
وعلق عمر بن سعد يوم عاشوراء على خطية للإمام الحسين (لة): (إنّه 






(0 ميج الدعرات :لاق 
(5) بحار الثوار 518/50 214 
(0) المجالس السنية : 01659 :7 





من تراث الإمام الحسين (356) هنا 


ابن أبيه» ولو وقف فيكم هكذا يوماً جديداً» لما انقطع ولما حُصِر)»0". 

وقال أصحاب المقاتل ع نكلماته وخطبه ف يكريلاء يرق 
لم ُسمع متكل قل قله ولاعده أبغ في متطقه من الحسين 80" 

وبالرغم من قصر المذة امته وعدم إتاحة الفرصة السياسيّة 
التي تفرض صياغة الخطب أنه (ة) التزم بالهدنة اتتي عقدها 
أخوهراظة) في زمن معاوية؛ فقد أثر عنه () في ميدان الخطبة وغيرها أكثر 






من نموذج فضلاً عن أنه (0ة) في زمن أبيه (42) قد ساهم في خطب المشاورة 
والحرب”؛ وحشّد فيهاكل السمات الفتية التي تتناسب والغرض الذي 
استهدف توصيله الى الجمهور!». 

وأمَا خطب المعركة التى خافدها في للكَفٍ أ وكربلاءء حيث فجرت 
هذه المناسبة عشرات الخطب منذ إدايعها إلجنها بتهاء فقد تنعت صياغةٌ 
ومضموتاء وتضمنت التذكير بَكيبِ “الي أوسبلوهاإليه وبطاعة الله وبنصرنه 
وبالتخليٍ عن قتاله. وممًا جاء في أحدها : «تبتأ لكم أيتها الجماعة وتَرّحأء أحين 
استصرختمونا والهين , فأصرخناكم موجفين مؤدّين مستعدين 
أنمانكم وحششتُم علينا ناراً قدحناها على عدوَكم وعد نا فأصبحنم !| علن أوليائكم 
ويداً عليهم لأعدائكم بغي عدلٍ أفشوه فيكم ولا أملٍ أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا 
أتالوكم وخسيس عيش طمعتم فيه ...» 

واحتشدت هذه الخطبة بعناصر الفن المتنوعة بالإضافة الى عنصرري 
المحاكمة والعاطفة. وبمقدور المتذوق الفني الصرف أن يلحظ ما تتضمّنه من 






(1و) المجالس السنية: 018079 .+ 
(5) رلجع حياة الإمام الحسين في عهد 
(؛) تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإملامي : 7.9 711 





فيهذا الكتاب. 





















لعدة 


دهشة فنية مثير ةكل الإثارة1". 

والأشكال الأدبتّة الأخرئ التي طرقها أدب الإمام الحسين (4#8) هي 
الرسائل والخواطر والمقالة والأدعية والشعر!" والحديث الفنى. 

ونشير الى نموذجين من شعره بما يتناسب مع المجال هنا: 


١ق‏ 
تبارك ذو العلا والكبرياء تفرّد بالجلالٍ وباليَاءٍ 
وسؤى الموت بين الخلق طُرَأْ ‏ وك لهم رهائنُ للفتاء 
ودنينا-وإن ملا الها وطال بهاالمتام_الى انقضاء 
ألا إن الر ونَ على غرورٍ الى دار الفناء مسن الفتاءٍ 
وقاطنها سريعٌ الظعن ععفا”.شمكؤإن كان الحريصٌ على القواء؟ 











اغنَ عن المخلوق بَالَعَلقَان/ن :سفوا عن الكاذب والصادق 
واسترزق الرحمن من فضله ‏ فليس غيرال من 
من ظستح أن الناس يغئونه فليس بالرحئن بالوائسق 
أو ظن أن المال من كسيه6- زلت بهالنعلان من حالق!» 
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والحمد لله ربٌ العالمين 





ضوء المنهج الإسلامي 718901١ ١‏ 

(1) للاطلاع اتنصيني على خصائ ص كل شكل في أدب الحسين (426) راجع تاريخ الأدب العربي في ضوء 
المنهج الإسلامي للذكتور محمود اليسنائي. 

(7) عن ديوان الإمام الحسين : 4/ 115 

(؟) عن البداية والنهاية :7148/8 





الفهر س التفصيلئي 











فهرس إجمالى 1211011 0 000010 
مقدمة المجمع العالمي لأهل البيت با : 3 
الباب الاول : 

الفصل الأول : الإمام الحسين الشهيد :4 في سطور - 

الفصل الثاني : انطباعات عن شخصية الإمام الحسين +37 0# 

١-مكانة‏ الإمام الحسين 8ه في ]نان إلذكر الحكيم و 18 

'_مكانة الإمام الحسين 38 لأئكقا قابس سلين عل . 38 

'-مكانة الإمام الحسين 9# لدي معأصريه . . ا م و 103 

-الإمام الحسين :1# عبر القرون والأجيال 3 

الفصل الثالث : مظاهر من شخصية الإمام الحسين 94 . ا 1 

١-تواضعه‏ 4# 01 ااا 0 

امطامة ولق ويه :2 32 دده 0 2" 

“'- جوذه وكرمه 8# أ ل مم اه عله أ ووه لواو طعا لوج مالا اواو 114 

+ -شجاعته ليذ نه موشة الوتمواد كوا 91 

ه-إياؤه هد 1[1[1[10[1[1[1[11[ 1[1[1[ |1[ |[ [ |[ اا 

7-الصراحة والجرأة فى الاصحار بالحق ع 

/-عبادته وتقوامهة 8 16 

صور من عبادته 8 . وم ماقف فم اود وود ار ع 


5 أعلام اْداية /الإدام الحسين بن علي (ع) 
و0 95137 9ط عبن ا ع شه سدس ات امع لت 





الفصل الأوّل 25200 اف 21 
تاريخ الولادة 1 اا 0 
ليا لم أن د مدي ين 00 





#الإمام الحنين 8 من الؤلادة الى الإمامة . و طعي ون ات اه 
الإمام الحسين .38 في عهد الأسول:8/ /... 1 001 
ميراث النبى ع لسبطيه 7786 5 ا كو 34 


وصية النبي له بالسبطي 782 * 
لوعة النبي يل على الحسين 84 . 
الإمام الحسين 44 في عهد الخلفاء . 
الحسين #24 في عهد أبي بكر . . 








لوعة شهادة الزهراء ©* 500100 لاماي ع ا 246 
الحسين #2 فى عهد عمر بن الخطاب ل كم 0 
الحسين 9# في عهد عثمان . 0 


موقف مع أبي ذر الغفاري .. 
الحسين 3 في عهد الدولة العلو. 
مع أبيه2ة في إصلاح الأقة 
حرص الإمام على يي علئ سلامة الحسنين ل . مع د ع 91 






الفهرس التقصيلي لعل 











وصايا أمير المؤمنين للإمام الحسين 49 . . 1[ 00000 
الإمام الحسين مع أبيه!# في لحظاته الأخيرة ا 
الحسين غ3 في عهد أخيه الحمن المجتبئ 88 5 ع د عه و عق 
حالة الأمّة قبل قبل الصلح مع معاوية 
احترام الإمام الحسين :3# لبنود صلح الإمام الحسن 391 اق 
رسالة جعدة بن هبيرة الئ الإمام الحسين 976 .... 1 [001001[1010[1ظ2 
استشهاد الإمام الحسن 346 101100 7[ 1 01 
الباب الثالث : 
الفصل الأول : عصر الإمام الحسين 26 بي ..... 00 
البحث الاوّل : حكومة معاوية ودوؤها في تتم الاسلام 31 
منهج معاوية لمحاربة الاسلام اتيم 11 
١‏ سياسته الاقتصادية يهط وووسطال . ........ ...57 
أ-الحرهمان الاقتصادي 8 و 1 
ب-استخدام المال لتثبيت ملكه .. 000 








"-سياسة البطش شروت ا 
؟ -الخلاعة والمجون والاستخفاف بالقيم الدينية عمدو ع 3 


هاظهار الحقد علئ النبي َل والعداء لأهل بيته 8 م 
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أعلام الهداية / الإمام الحسين بن علي (ع) 

البحث الثاني : من هو يزيد بن معاو: 
ولادة يزيد ونشأته وصقاته . ين 
بالصيد وشغفه بالقرود . ل 
1 
إلحاد يزيد وحقده علئ رسول الله 1 
جرائم حكم يزيد ......- 0 
السرّ الكامن من وراء نزعات يزيد الشزيرة و 13 
الفصل الثاني : مواقف الإمام الحسين نه /وإنجازاته 5 قا 
البحث الأول : موقفه :48 مل العة كنا 
١-دعوة‏ انتهازية وخطة شيط 1 
؟'-أساليب معاوية كلوق ييه يويك 7 ........ ...1114 
؟_محاولات الإمام الحسين 12 لإيقاظ الأقة . ا 





مواجهة معاوية وبيعة 
محاولة جم عكلمة الأمة والاستجابة لحركة الجماهير .. 
فضح جرائم معاوية ... 
ايتمادة تحن مفهم + 
تذكير الأقة بمسؤوليتها . 
موت معاوية 
البحث الثاني لكومة يزيد ونيا رانين مين ليق 
بدايات النهضة 
رسالة يزيد الى حاكم المدينة ... و م 101 

































الفهرس التقصيلي لق 


الوليد يستشير مروان بن الحكم م الل 31 
الإمام له في مجلس الوليد 000 
الإمام لئة مع مروان 5500000 لمطتطار مه دعي ا ا 111 
حركة الامام 22 1 ااا 
وصايا الإماماة ...تمن 


جه الإمام :8 إلئ مكة 
البحث الثالث : أسباب ودوافع الغورة . 
١-فساد‏ الحاكم وانحراف جهاز الحكومة 

0 مسؤولية الإمام اه تجاه الأققي. ..... ة احو وا‎ ١ 
” "_الاستجابة لرأى الجماهخر كار‎ 
. -محاولة إرغامه 18 علرل الذلووالتمساومة‎ 








ه -نوايا الغدر الأم يَوَآلَيتَصَليطلقع ل الحدليلن 201 ا 
-انتشار الظلم وفقدان الأمن ا 


تشويه القيم الإسلامية ومحو ذكر أهل البيت :88 
8-الاستجابة لأمر الله ورسوله َل . 
أهداف منظورة فى ثورة الإمام الحسين 476 .. . 
١-تجسيد‏ الموقف الشرعي تجاء الحاكم الظالم 














١-فضح‏ بني أمتّة وكشف حقيقتهم ا 0 

"-إحياء السئة وإماتة البدعة اماما 3 امور ولشد لودو و 144 

؛الأمر بالمعروف والنه 

ه-إيقاظ الضمائر وتحريك العراطن ومن وم 1 
الماذا لم بنهض الإمام الحسين 326 با في حكم معاوية؟ لمحي ا 1 











أعلام ابداية /الإمام الحسين بن علي (8) 









































١حالة‏ الأمقة الاسلامية ...... انل 

؟ -شخصية معاوية وسلوكه المتلؤن . 14 

"!-احترام صلح الإمام الحسن 38 1 
المواقف من ثورة الحسين ظله قب( 1 
البحث الرابع : توجه الإمام الحسين (4#) الى مكة لردل 
رسائل أهل الكوفة إلى الإمام 18 . . 1# 
جواب الإمام(#ة) على رسائل الكوفيين و1 
تحرك مسلم بن عقيل نحو الكوفة 1 
رسالة مسلم بن عقيل الى الإمام الحسين 12 ... /10 
رسالة الإمام:8ة) الى زعنا البصترة. 1 
جواب الأحنف بن قيسرإ: 00 
جواب يزيد بن مسعواة البق لوس ...6.0 184 
موقف والى الكوفة 7 للد 
أنصار الأمويين يتداركون أمو, للد 
قلق يزيد واستشارة السيرجون. 1 
توجه عبيدالله بن زياد الئ الكر, نلا 





محاولات ابن زياد للسيطرة على الكوفة .. 
موقف مسلم بن عقيل من اغتيال ابن زياد 
الغدر بمسلم بن عقيل (48).. . 
البحث الخامس : حركة الإمام الحسين #6 الى العراق . - 
لماذا اخختار الإمام الحسين يآ الهجرة الى العراق 
تصريحات الإمام '#ة عند وداعه مكة 
























ملاحقة السلطة للإمام 2 ذه مم مجه اج عط اباب وليك9 
كتاب الإمام لأهل الكوفة . 1 








إجراءات الأمويين مم ا ا ل 0 
اعتقال الصيداوي وقتله ود و ذ 7ك امو ع ا 01 
مع زهير بن القين. 5 ودعو وم ا 
أنباء الانتكاسة تتوارد على الإمام 4 اوم ب ونمو و مه ما 
لقاء الإمام الحسين 88 بالحز بن يزيد الرياحي ا الا 
النزول فى أرض الميعاد. ...... .بيقر ٠.‏ لمع 1 و 
جيش الكوفة ينطلق 0000000 ينا 
البحث السادس: ماذا جرى في كريد 7ض د دوا ور لل 
ليلة عاشوراء. ..... ا لووبشوبسبج. .. اماد لآق 
يوم عاشوراء. ........ ودجو مب مدهو 6 111 
خطاب الإمام 420 في جيش الكوقة. ....................... 113 
الحرّ يخيّر نفسه بين الجنة والنار ا و ار اك 


استشهاد الإمام الحسين 390 .... اومان و ودجو مد و3 


الحسين فة وحيداً فى الميدان 6[ [ ز[ [ز[ [ز ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 1 0 
امتداد الحمرة في السماء 








حرق الخيام وسلب حرائر النيوة 1 0 
الخيل تدوس الجثمان الطاهر. 0 1 1 00 











55 أعلام الهداية / الإمام الحسين بن على (ع) 
عقيلة بني هاشم أمام الجثمان العظيم 
الفصل الثالث: نتائج الثورة الحسينية 


١-فضح‏ الأمويين وتحطيم الإطار الدب 
؟ إحياء الرسالة الإسلامية 












الفصل الرابع : هن تراث الإمام الحسين 
في رحاب العقل والعلم والمعرفة .. 











في رحاب القرآن الكريم. 0 
فى رحاب السنة النبويةزالمكاكة. ) ل عب 61 00000 
فى رحاب أهل البيت عقف عوك يف حولي ماقا 11 
بشائر الحسين 4# بالمهدي 1# ودولته 5 1177 

ة والكلام ........ 0 ا 
فى رحاب الأخلاق والتربية الروحية ام ل 1 
كن جاب تزاعل إل : و 1 ود 
في رحاب الفقه والأحكام الشرعية اي اا 
في رحاب أدعية الإمام الحسين #6 ان قم لق امن نو 
في رحاب أدب الإمام الحسين 286 . “6 ا 


الفهرس التفصيلي ا ا 




















